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入 关 一 你 -得 糙 - 第 一 关 


“号 件 箱 ” 雯 管 超 外 姜 ES 总 建 德 
一 -一 『 最 新 缚 路 集锦 站 之 雇用 一 一 


1490 年 超 外 差 式 收音 机 的 氢 作 在 上 海 真 是 风行 了 一 时 ， 下 超 外 差 

式 卫 过 名 字 在 以 前 似乎 觉得 有 些 高 不 可 及 的 ， 但 是 自从 一 切线 轿 部 有 
了 现成 的 国 贷 租 品 后 ， 购 作 的 人 便 潮 渐 的 多 了 起 来 。 因 为 线路 斌 神 现 
成 ， 且 各 中 间 明 率 变 压 器 的 售 品 又 都 已 校正 了 所 以 一 个 仅 有 三 三 燃 收 
音 机 装置 经 输 的 ， 亦 多 能 贸 国 甬 作 上 成功。 现在 所 谓 超 外 式 收 音 机 者 ， 
已 不 芍 大 末 认 鸭 困 关 徐 杂 了 。 如 果 你 已 做 通 雨 灯 或 三 内 再 生 式 机 对 芍 
超 外 兰 式 尚未 用 作 过 的 ， 那 床 请 快 进 入 这 园地 吧 1 到 目前 为 至 超 外 差 
式 是 收音 机 中 最 理想 的 综 政 其 显效 度 。 还 树 性 ， 这 非 普通 再 生 式 所 
能 及 ， 而 管理 等 的 容易 亦 决 不 是 未 做 遇 的 人 所 能 想像 到 的 。 如 果 你 要 
职 短 波 的 下 地 训 号 ， 那 非 超 外 差 式 不 办 ， 人 
用 大 “直人 汪 2 
话 又 要 说 同 来 了 

要 闪 平常 的 再 生 式 
到 起 外 差 式 ， 不 用 
是 要 配 购 不 少 另 件 
o 作者 常常 在 热线 
电 店 中 看 到 有 些 实 容 
配 圈 全 套 超 外 差 式 收 
音 机 的 另 件 ， 自 电 喇 
惟 起 一 直到 小 巡 休 
， 何 欧 止 ， 排 泪 了 一 起 
子 ， 作 者 不 由 不 车 洗 
他 们 氛 蛇 的 浩大 ， , 而 自 哄 不 如 。 但 形 造 超 外 差 式 的 心 就 冷 了 吗 ?不 ， 
头 不 ! 我 们 有 我 们 自己 的 赛 亩 下 另 件 箱 卫 ! 其 中 的 另 件 都 是 逢 是 累 月 
铺 下 来 的 ， 何 不 找 找 有 否 可 利用 的 呢 ?再 加 上 一 此 及 绎 工 部 就 可 以 
了 。 








第 “一 国 





人 这 训 所 要 介 绍 的 超 外 差 收 音 杰 就 是 择 用 了 不 少 另 件 中 的 上 贷 色 。 
寻 了， 如 39)27,56 王 各 老式 真空 管 都 请 了 出 来 ， 但 崩 成 后 的 成 绩 六 不 可 





人 3 


SA ODAS ASAARARAAAAAAAAAA 


蕉 出 售 的 肯 品 ， 而 线路 中 新 颖 部 份 ， 更 非 售 品 所 及 ， 请 读 下 文 ) 便 可 
明 汀 甩 


A% 


各 部 作用 之 分 配 

一 咎 完善 的 超 外 差 式 收音 机 必须 有 下 列 各 部 : 
(一 ) 混 波 级 (二 ) 中 放 级 
(三 ) 第 二 检 波 级 (四 ) 第 一 仗 族 
(五 ) 第 二 低 放 (六 ) 电 浙 部 份 


改 一 切 的 设计 篆 针 对 此 六 部 而 发。 第 一 混 波 级 用 6A7 来 担任 ， 几 
及 属於 功用 相当 的 缘 可 应 用 ， 如 2AT7;6A8)6K8;6A8,6A8Gi6A8 GT 
手 7 或 竟然 用 雨 只 真空 管 亦 可 ， 恕 以 既 济 神 原 则 。 蜀 求 较 高 得 各 起 见 
,> 混 波 部 份 探 用 了 『 服 新 线路 集锦 了 本 之 一 ， 在 6A7 的 房 同 路 上 处 用 线路 
交 如 到 栅 极 缘 轿 不 (请 参阅 本 刊 第 一 郑 第 三 期 祖 停 若 译 之 王 最 新 乡 路 
了 第 一 外 上 一 的 者 访 》 使 有 再 生 作用 ?但 站 不 老 报 选 油 限 * 详细 
方法 详 下 。 


第 二 公 中 让 管 作者 反 用 了 现成 的 39/44 访 ,请 才 记 后， 可 择 用 下 、 


村 一 征 :6D6,58)6K7;6K7G)6KT7GT 等 。 o 因为 39 号 不 是 可 变 获 
大 休 数 管 之 故 ， 因 此 此 级 不 可 用 自动 音量 ， 此 曲 蕉 为 重 要 。 o 欧 求 经 济 













之 虑 。 

第 二 检 波 级 用 了 一 只 已 久居 在 另 件 箱 中 的 27 犹 真空管， 真空 管 只 
赤 ， 而 所 工作 的 部 份 却 是 用 最 新 式 的 线路 ! 以 27 号 的 房 极 产 生 ， 自 吉 
国王 之 轴 生 屋 ， 如 你 路 中 所 于 《工作 原 理 请 参 癌 二 让 创刊 斑 『 最 新 弥 
隐 全 名 -| 一文 第 二 篇 1 ) 。 


及 弟 加 尺 让 验 ， 自 10000 欧 坦 直 到 Tmaeg ， 姑 果 记 罚 0.25meg 蜀 最 送 
蕉 。 第 二 低 放 用 生 焉 ， 取 其 用 电 省 万 验 出 较 大 ， 当然 42 号 等 也 可 代 


此 机 的 电 汤 部 份 却 化 了 不 少 的 心 和 在。 因 轴 表 机 内 的 真 秋 营 大 都 括 
本 成 ， 过 体 电 层 有 6.3 伏 亦 有 2.5 伏 。 但 因 允 整流 营 的 旺 急 生源 供 引 
须 呐 其 他 分 并， 而 普通 电源 变压器 侍 有 两 个 比 图 ， 如 80 号 之 羯 的 束 
这 误 关 不 可 用 。 作者 避 件 箱 中 唯一 一 的 电源 变压器 是 一 个 半 波 


下 见 ，6A7 油 39 喊 之 员 电 故 由 一 个 电阻 来 供 铸 ， 斌 用 结果 认 打 不 湛 章 


第 一 低 效 用 56 瑟 ， 比 路 极 乔 单 ， 但 有 一 点 就 是 566 总 碾 路 辣 阻 的 数 ， 





全 答 和 2 
SR RAASRSSASYWYUWMARRRWAYMMMMSSRRRMWAR WSVMywWovyYMYMSMMYMYYY 
之 高 压 400 伏 ， 灯 红 6.3 伏 一 个 .75 伏 中 心 拍 头 一 个 。 经 过 柬 拆 西柳 后 
) 竟然 可 以 应用 上 以 27 及 56 之 硒 休 事 联 再 接 到 5 伏 的 线圈 ， 尺 中 心 及 
， 两 友和 休 相连 之 处 通 地 〈 必 须 通 地 ， 否 则 交流 声 横 行 1) 6A7， 39144， 
及 41 号 灯 你 接 6.3 人 的 一 个， 至 认 整 流 管 则 认 寻 换 了 特性 表 和 后 ， 认 克 
6 和 XX5 最 满意 。6X5 的 缘 压 是 .6.3 伏 ， 有 除 醚 ， 弥 极 与 除 极 间 最 大 劳 位 
兰 可 有 450 伏 ， 改 蕉 有 烙 丛 一头 的 通 地 而 可 闲 危 险 。 滤 波 部 份 的 扼 制 
圈 用 扬声器 内 的 励磁 圈 ， 须 2500 欧 姆 。 励 磁 圈 一 头 经 过 450 欧姆 电阻 
和 后 通 地 ， 利 用 高 压 志 流 在 电阻 雨 头 产 生 降 压 尺 供给 钮 号 怠 放 管 之 员 压 
) 此 法 最 经 济 ? 可 省 去 一 个 大 容量 低 过 雳 路 储 电 器 ， 在 目前 息 怕 要 三 
元 多 一 焦 : 


池 
汪 


外 





各 要 昌 的 说 胃 、 







(二 ) 混 波 部 份 的 再 生 同 输 一 “上 上面 已 提 到 遇 渴 小 仙 加 再 生 廊 反 自 
下 最 新 缚 路 集锦 了， 但 原文 中 芷 未 提 到 如 何 做 法 ， 故 这 里 有 另 加 说 明 
:的 必要 先 在 混 波 管 栅 极 图 的 下 一 痛 ( 砂 接 栅 由 的 二 头 ) 用 AWG 32 忠 
伙 纱 包 线 昭 同 一 方向 统 9 图 ， 将 靠近 栅 标 圈 的 一 频 食 也 十 ， 另 一 头 
人 
刘 : 但 须 切 记 雪 电 访 通 率 最 高 时 ， 不 起 折 迁 欧 限 。 


(二 27 钴 第 三 的 六 可 路 之 高 通 志 路 储 间 人 60 人 td 不 可 天 和 
起 报 雪 文 芭 。 
(三 ) 和 王权 同 路 之 退 交 速 装置 了 is) Cie 可 免 去 不 少 交流 考 。 
上 (四 ) 音 搞 控 制 装置 用 储 志 器 跨 接 输出 变 夺 两头 之 法 ， 赴 较 双 一 郑 
通 地 ， 一 头 接 屏 极 之 法 蜀 佳 ， 因 驳 如 果 这 焦 储 二 器 被 高 压 打 穿 后 ， 畏 
吊 伙 压 器 初级 流 过 大 量 志 流 必 被 损伤 ， 而 事实 于 储 电器 一 头 校 谎 二 头 
通 地 天 信 高 历 两 头 ， 最 易 打 穿 。 
上 (五 ) 悼 栅 旁 路 储 电 器 (4mfd) 如 有 相当 漏电 ， 收 半 杰 就 有 可 展 之 
给 浴 ， 改 此 储 电 器 要 用 较 好 资料 的 
(六 ) 另 有 一 加 是 彻 学 者 常 犯 的 毛 痪 ?就 是 6A7 的 栅 漏 60000 欧 烛 
量 阻 不 可 与 0.00025-mfd' 储 电器 寺 联 好 像 柚 漏 检 波 一 禄 ， 因 为 如 此 接 
法 六 后 栅 漏 瘟 未 直接 通 地 ， 於 是 栅 流 阻塞 ， 在 犁 瑶 器 中 可 关 甚 慢 的 搂 
了 

卫 - 邓 ; 

但 作 王 注 二 访 王 卫 

如 果 读 者 还 没 有 做 过 超 外 差 机 的 ; 那 下 文 妥 注意 些 。 揭 作 肝 受 从 
电 泊 部 份 并 始 ， 第 二 步 是 未 级 绝 放 ， 再 第 一 低 放 ， 再 一 直 推 到 混 波 部 
上 这样 间作 可 便利 不 少 。 二 二 
上 全 机 尺 电 派 部 份 mm wuggeas 
的 狐 作 最 容易 ， 所 要 
有 意 的 就 是 电 箭 (或 
萎 液 ) 储 电 器 的 正 届 
胜 不 可 接 错 尺 避 免 损 
莹 此 外 在 夭 员 符 时 
不 可 开启 志 源 部 份 ， 





否则 电压 过 高 有 损 重 攻 加 

央 储 电器 。 Ra 
在 电源 及 低 放 部 Ce 
办 优 好 和 后 ， 仔 细 校 对 第 二 二 人 本 一: 
2 一 类 起 及， 最 好 能 用 电 虽 虹 输入， 通 可 江上 音质， 
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6 Re. 第 一 卷 ， 
AAAROSOOESNGRAQNASNAAGSoSOA yaAQAAAANAAAL SNAAA 
电 怕 等 ， ; 如 有 迪 规 定 相差 不 多 ? 二 二 做 允 第 从 这 可 床 有 三 咒 要 注 
意 的 : 

(一 ) 和 这 时 4 号 的 柚 极 员 压 应 该 比 规定 的 较 低 ， 因 疡 还 有 两 只 真空 
管 未 用 。 

(二 )56 号 的 房 极 过 压 不 能 用 志 表 量 。 
。， 三) 高压 较 规 定 的 略 高 。 

: 上 列 (一 )( 二 ) 两 加 是 在 试 输 低 放 部 肝 匈 有 的 现象， 但 在 全 机 使 用 的 时 

候 订 该 回复 正常 

中 让 级 的 多 作 绝 夭 问题 ， 但 在 试验 时 ，39/44 要 用 陨 疮 畔 通 地 ， 
否则 要 引起 振 温 。 混 汶 部 可 说 是 超 外 盖 式 中 的 坚 开 ， 齐 是 以 前 认 交 最 
不易 讨好 的 盖 级 ?但 现在 因 动 各 线圈 巴 有 现成 售 癌 之 改 ， 睹 作 时 书 比 

- 以 前 便利 得 乡 o 
人 


不 用 扰 千 吕 的 校 输 


计生 过 不 态 寺 好 人 二 全 二 生计 癌 怕人 5 
》 同样 的 缚 路 ， 而 成 积 却 天 有 分 别 ， 唯一 的 原因 是 校 验 的 不 佳 ! 因此 
对 於 核验 法 亦 有 详 言 的 必要 。 

差不多 百 分 之 刀 十 以 上 的 开始 做 超 外 差 式 的 人 ， 可 说 是 没有 一 入 
各 泪 器 的 。 现 在 这 只 超 外 差 式 饱 然 是 介绍 给 没有 做 遇 超 外 差 式 的 人 的 ， 
当然 要 介绍 个 不 用 振 浊 器 的 校正 法 。 

先 插 好 各 真空 管 喇 队 盘 误 和 后， 就 开放 收 音 机 ， 并 足 电位 器 ， 学 放 
约 一 分 束 ， 以 指 所 56 栅 极 ， 得 声 发 巨大 的 步 … 步 ， 剖 “表示 低 让 及 整 
流 级 条 误 。 以 旋 诺 短路 混 波 管 振 迁 部 可 变 储 电器 的 动 片 定 片 ， 杨 剖 器 
”中 发 巨大 纵 声 ， 表 示 振 漫 部 起 作用 。 再 以 手 校 天 线 柱 ， 旋 特 可 党 储 守 
器 如 全 接 线 各 误 电台 必 能 收 到 。( 如 疮 并 过 台 和 天， 有 要 加 天 缘 )。 收 
到 一 过 率 坟 低 的 电台 如 600KC 梧 开始 校正 中 间 通 率 变 层 器 。 因 鸭 各 中 
Re 
”未 一 级 起 双 至 6A7 的 碾 路 部 份 ， 二 让 本 发 浊 下 六 上 这 二 前 
ee 更 
站 抽 本 汪 司 兰 基 站 让 册 症 立 傣 汪 站 二 一 面 略 略 旋 
六 本 生机 亲 送 吴起 本 间 浊 和 全 他 在 < 宝 二 Ri 刘 汪 
















第 四 其 乱 比重、 、 精 半 ， 


总 最 获 为 止 ， 此 电台 的 明 率 应 在 900KC 尺 下 为 佳 。 

。 再 调 季 较 高 通 率 的 电台 ， 这 时 雪 整 储 电器 不 必 复 ， 枚 要 施 振 注 可 
小 备 电器 上 的 补 俩 电器 印 可 ， 使 用 同一 法 以 得 最 佳 情形 。 这 步 的 调 骨 
法 较为 困 准 ， 但 事实 上 在 没有 高 族 的 超 外 差 式 中 却 瘟 不 展 重 。 

。 超 外 兰 的 风 作 已 完 ， 不 准 ， 是 不 是 ? 道 一 步 是 研究 扰 线 过 必 经 之 
; 请 不 用 疑惑 ， 大 胆 的 党 试 吧 1 
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Re -0.25meg 了 as 0.:1lmeg 电位 器 - 
Re 0.5 meg 1/4W 2 
500 .1 C， -0.05mfa 
C。C3 0.00036mfd 人 光速 C4， 0.25mfd 
攻 Cv 0.000imfq 芝 母 C。 “465KC 振 温 盐 束 
0 人 600V: Ce -8mfda 450V 
CO， 0.00025 mtfd 吉 且 ”Ci 0.00005 mfd 云 母 

Ci 0.02mfd Cb 4mfda 50V 
Go 0.02mfd 600V C 4 0.02mfd 人 
Cu 0.006mfd Ce 0.5mfa 
3 5 450Y 天 线 ， 振 流 毕 加 各 一 。 
， 465 用，C. 中 遂 两 只 5 叶 摇 击 器 ， 励 语 图 26000 


。 掉 源 变压器 高 诉 750Y 中 心 抽 头 人 
其 他 度 板 了 洽 计 7 模 示 粒 开 接 媒 生 不 计 5 三 


WwwwvwssewwwAwAAASVwwewwwtebayMwMaswae 








超 小 型 超 外 差 式 收音 横 


『 十 只 平凡 的 真 宅 管 了 了 ， 孔 许 有 人 看 完 
了 线路 会 这 样 的 说 。 的 确 ， 真 空 管 是 平 开 的 
) 在 这 世 庶 厂 小 芍 式 册 ， 长 生 果 式 卫 真空 
管 正 风 行 的 时 候 这 三 丝 瓜 式 卫 的 老式 真空 管 
早 忆 被 一 三 般 摩 登 火 腿 卫 们 括 章 到 “Junk 
Bo 区 训 去 了 ! 相反 的 ， 在 新 式 真 空 管 产生 地 
的 美国 ， 钱 使 那些 大 得 像 下 冬瓜 式 中 的 24A35 等 也 , 仍 受 那儿 业 人 条 家 们 
的 欢迎 。 这 样 看 来 ， 座 说 中 国 的 盘 线 志 呈 没有 进步 呢 1? 

于 话 少 说 且 铬 正 、 汪 
传 ， 我 们 看 看 这 张 线 
路 就 可 以 知道 这 线路 
可 北 不 怎样 的 平凡 ! 
这 是 一 架 超 外 差 式 的 
二 管 机 二 和 平常 的 五 
管 机 一 样 ， 他 有 混 波 | 
级 中 施 级 ， 检 波 级 
” 侈 放 级 和 整流 级 。 
可 且 他 范 不 藉 着 莫 克 
矿石 作 检 波 或 是 芷 欣 第 二 王国 
冷 除 极 管 作 整 流 ， 但 只 用 这 十 只 平凡 的 真空 管 一 一 6F7)12A7 一 担任 
“= 省 这 五 重工 作 。 

我 们 谷 细 看 看 线路 就 可 以 知道 6F7 的 五 极 部 份 是 酝 担 任 看 澡 波 的 
工作 ， 三 入 12A7 的 五 极 部 作 中 放 ， 再 钳 入 6F7 的 三 极 部 作 检 波 ? 最 后 ， 
再 以 林 役 式 同 箭 入 12 人 了 作 代 禾 ，12A 了 的 二 极 部 只 接任 着 失 的 可 流 
工作 。 

6F7 本 来 是 只 混 波 营 ， 可 是 在 这 时 却 只 用 季 的 五 极 部 担任 着 第 一 
检 波 和 挎 小 的 雨 重 工作 ， 如 此 三 极 部 便 可 以 留 作 第 二 检 波 用 ? 五 极 部 ， 











第 四 期 乱 比 电 - 精 半 
WeWeSVeeeSSMeeeeSeaSASAAASASOSSSSSSSSASASAASAAAOSSAASASMoWOWSO 
的 混 波 工 作 会 使 我 们 出 锥 意料 之 外 的 令 人 消 意 2 试 得 好 时 成 绩 竟 和 
6A 8 拓 莫 分别， 他 的 入 栅 志 压 和 除 极 轴 压 是 成 功 的 最 重要 的 并 键 和 
栅 极 电压 调 算 到 50) 至 60V. 有 时 苦 仍 不 能 振 温 可 调 季 险 极 电 压 。( 试 验 
时 也 :可 用 一 75008 的 可 释 电 阻 代替 ) 

12 AT 的 放大 效 数 杰 不 甚大 ， 故 中 放 儿 盆 站 不 很 大 ， 但 总 比 不 用 






放 好 得 多 ， 可 是 非 列 ， 接 线 ， 和 两 郑 都 诬 十 二 分 的 注意 ， 否 则 不 但 
志 读 电压 未 被 放大 ”相反 的 会 因 不 需要 的 配合 而 引起 同 输 的 吐 叫 ， 失 
却 来 复 作用 e 、 - 全 0 2 肖 

6F7 的 三 极 部 的 
检 波 ， 扎 实验 不 能 
念 人 十 分 满意 (8 
PN?8C 互 袜 验 后 郡 这 - 
样 的 说 ， 上 许 是 他 的 
房 标 太 小 吧 [) 但 是 
却 比 页 石 检 波 好 得 多 
?所 尺 如 上 再 生 式 检 
波 ， 来 补 其 不 足 了 。 2 
:2A7 的 改 牙 榴 :228252 二 第 :三 " 国 





和 第 一 卷 
wwwwiawwwmwwwwvwmmawmvmerwrrryvvem 
。 输出 洽 不 芷 天， 基 能 柳 用 25A7 则 中 效 低 放 部 能 增 僵 不 少 。 据 许 和 U8 
QZA 曾 试验 以 集 流 管 作 中 放 而 成 绩 共 不 站 7 那 广 好 摩登 的 火腿 们 不 妨 
用 117L7GT 代 替 12AT7 试 起 

点 最 初 的 洲 候 本 杰 的 信 压 供 维 是 村 用 重阳 降 压 广 ( 泰 浊 压 吕 式 )， 
但 因 6 了 7 及 1Z2A7 六 非 同一 刻 的 出 品 ， 汉 致 12AT7 杂 压 马 有 13V. 时 6F7 
的 妹 历 还 不 到 5V. 所 以 现在 改 用 变 灰 器 供给 ， 在 地 位 上 汪 来 以 乎 不 大 
经济， 但 是 在 消耗 上 讲 来 却 经 济 不 少 ? 芷 且 初 级 外 还 可 加 绕 图 而 增高 
元 重 压 。 证 二 半 站 < 和 证 汪汪 > 滤波 用 的 低 遇 率 扰 
市 轿 改 统 ， 直 流 阳 
， 力 越 低 越 好 ， 但 不 
能 比 700Q 再 少 ， 
， 示 则 另外 要 事 速 二 
二 阳 ， 双 使 12AT7 









|， 猎 得 正确 的 办 电压 
其 他 排列 情形 
2 等 可 科 昭 上 妥 片 千 者 
rs Er- 不 欲 多 估 往 。 
零件 表 


Ci 一 .006uf, 钛 匡 。 Css.05af. 然 贫  G 一 00]3Af. 雪 际 站 可 内 
Gy 一 .05uf. 然 质 “Cim.002uf. 云 峡 ”CsCe 一 .00036uf. 建 
Cs 一 :006uf， 纸 闹 Co 三 .Iuf, 纸 贰 CocCr= 一 8uf. 小 型 昌黎 
5 .一 .0luf. 钛 蔓 Csm.00025uf. 受 母 
车 通 纤 忆 式 高 过 配合 缚 图? 另 在 机 极 比 图 上 加 统 两 图 ? 一 关 村 


初级 ， 另 一 头 不 接 。 
芋 一 兰 通 分 级 后 房 式 中 遂 举 党 历 基 ? 另 大 级 统 25 几 (30 卫 人 包 综 ) 
作 再 生 图 汪 
Lo 一 中 遂 堂 压 骂 。 Le 一 自 兰 式 报复 线 图 。。 
R 一 1000000 1MW. Ri=390001/4W 
R =200000 1/4W、、 R 一 0.5megQ 志 位 器 





及 二 .5megQ 1/4W。、 Rom=lmegQ 1W: 
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Ri; 一 .25megQ 1/4W:- Ti: 一 办 出 党 压 器 

了 :一 电源 党 压 器 ， 和 级 110V .次 级 12V; 12.6V 中 心机 头 
S.P. 区 .=2 斑 ”直径 永久 磁 钢 式 志 动 扬 学 器 ， 
APRC= 低 明 率 扼 制 图 20 再 ;20MA. 700Q 抽 头 
6FR7)12A7 各 一 只 2 


极 简单 的 短波 发 话机 余 新 津 、 


在 现代 的 时 候 ， 浆 线 志 的 研究 己 站 在 很 高 的 地 位 ;而 且 一 般 的 业 


和 余 研 究 者 ， 都 已 偏重 在 短波 的 图 地 了 。 约 个 短波 的 波段 〈 像 20 公 尺 ” 
40 公 尺 ，80 公 尺 等 ) 正 等 着 同志 们 去 实验 呢 ! 

在 三 年 前 ， 业 条 的 波段 衷 部 是 挤 消 了 的 呼叫 CQ CQ1 采 
然 大 家 都 引起 来 了 由 趣 ， 在 三 十 米 的 波段 中 差不多 己 经 容 不 下 那 麻 多 
的 电台 了 ， 所 以 每 火 QSO 都 准 得 没有 QRNM 的 ;在 那 时 我 也 曾 愉 一 只 
45T:N:T. 的 XNMTR 和 二 具 O- V 一 IC(6K7)6R6) 的 及 COVRon airy 居 
然 也 通 到 了 KA， 
玫 6)V 玉 电台 。 邓 - 
时 因为 我 所 处 的 环 
境 不 良 ， 所 汉 不 入: 
把 它 拆 了 了 第 

关 笠 的 流 关 我 一 
又 疏失 了 另 件 ， 而 
试验 了 一 具 小 小 的 
发 应 机 ， 有 是 另 用 6R 
6 作 调 波 ， 结果 音量 
倒 非常 之 铬 ， 可 异 
音 贰 太 款 ， 所 尺 不 
必 介 绍 。 现 在 来 介 
绍 的 是 XU8EC 的 
一 具 ， 因 欧 这 具 是 
比较 算 神 成 功 的 ， 
他 是 用 12A 振 滥 ， 











他 


12 本 第 一 郑 
AURRRSRSbR SeeReSMeaayeaaRRARRR 有 
腥 转 庄 通 通 ,但 是 也 可 以 使 我 们 当当 Eome 的 趣味 了 ， 它 是 非常 的 方 
便 ， 要 说 什么 戴 说 什么 ， 不 像 用 CW 有 蛙 ， 说 一 句 话 要 打 好 多 个 字母 ， 
非但 较 订 有 时间， 站 且 错误 的 机 会 也 多 ， 未 当 试 过 的 不 妨 一 趟 。 

关于 调 淮 方面 .7 第 二 步 先 枯 上 12A， 而 6ER6 不 必 村 上。 然后 开 
A. 孟 . 筷 ， 在 M 志 流 表 上 已 可 以 看 见 那 个 人 针 已 指 在 相当 的 地 方 。 认 是 


， 旋 支 CGL， 使 M 内 的 针 指 最 低 数 〈 因 鸭 根 据 振 泪 的 曲线 上 ， 志 流 最 低 时 


是 振 泪 最 好 的 时 候 ) 假使 此 时 把 拾 电 图 放 近 Las( 平 行 ) 那 个 电 珠 会 发 出 
自 光 ( 放 得 太 近 志 珠 印 烧 坏 ) ， 再 把 A.B, 志 并 去 ， 村 上 6F6 ， 再 并 人 . 
也 . 志 ， 这 有 时候 M 的 指数 东 如 ， 把 抢 志 图 放 近 Ts 时 也 没有 尺 前 亮 ， 然 
后 需 再 调 准 Ci 至 栓 电 辫 之 小 电 球 最 亮 ， 现 在 就 可 以 把 Wi 开通 ， 自 己 对 
着 话筒 咪 咪 调子 斌 试看， 一 面 仍 苯 把 捡 过 圈 放 近 ILe ， 如果 那 时 电 珠 
所 发 的 光度 随 着 话 简 的 音波 一 同 改 变 〔( 印 对 话筒 说 话 时 ， 志 珠 亦 随 音 
浪 之 防 弱 而 改变 瞳 亮 ) ， 那 说 是 证 明 已 有 调 波 作 用 ， 配 好 之 后 可 加 上 


天 线 ? 是 用 小 夹 在 La 上 的 ， 先 试 试 失 近 M 的 一 头 央 起 ， 一 点 点 的 向 





. 有 时 止 ?再 如 前 法 去 试验 有 


调 波 作用 否 , 优 使 和 以 前 二 横 就 可 以 斌 试 波长 叫 CQ 了 ; 若是 没有 二 流 


表 也 没有 什么 并 人 条 ， 只 要 用 枪 电 较 仔 细 的 调 淮 就 是 了 ， 但 是 有 一 点 要 
注意 的 就 是 天 线 的 夹子 不 可 夹 得 太 多 ， 和 否则 容易 停止 振 温 〈 因 神 天 综 
僵 近 屏 极 则 输出 您 大 ) 。 

发射 机 的 波长 颇 关 重要 ， 可 用 波长 表决 是 之 ”关於 波 长 表 的 多 作 


可 参 本 刊 第 二 期 鞋 君 的 波长 表 实验 。 拾 志 团 可 自 则 之 ;用 十 信号 线 弹 


BR 一 250000 、 


一 圈 ， 直径 同 碾 极 缘 较 或 略 大 些 ， 二 端 接 在 一 个 6.2 或 8V. 小 电 珠 的 二 
头 上 印 成 。 
其 他 的 另 件 如 下 :一 
世 一 一 一 才 直 径 管 用 三 十 号 线 纺 十 一 图 (此 数 从 根据 本 机 而 言 )， 
To 一 一 一 十 半 管 用 十 六 号 线 统 五 图; (此 休 问 并 ， 统 满 一 才 半 )、 
LT 一 一 30H 60MA Choke， 
CO 一 一 :00025ufd. 


Ci 一 一 .0003ufd( 可 党 ) 


Ca 一 一 .002ufd. 
Cas 一 一 4ufda， 
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AAAASASAASASAAAARAAbeGOEASSAAAAAWSAO YA SOGAAA 


”了 一 -0.5megQ( 志 位 器 ) ， 
及 :一 一 408 尺 上 线 绕 电阻 共有 中 心 拓 头 ? 








话 简 变压器 

M 一 一 用 0 一 -100MA 和 二 流 表 。 

天 比 共 三 十 二 只 十 一 叶 ， 在 距 中 心 四 吸入 叶 的 地 方 接 引入 线 ) 电源 册 

收音 机 同 ， 可 以 一 个 电源 供 收发 二 机 ， 星 你 都 一 直接 着 只 用 一 只 公 忆 

的 开关 换 B 志 就 是 了 ， 
本 机 邮 成 后 每 日 在 空中 工作 ， 成 绩 总 在 Q5R8 左右 ， 计 所 通电 台 

有 XU8LA, XU8HJ，XU8PY，XU8MMM，XU8ZM，XUS8MK， 

和 U8R 竺 3 因 欧 收音 机 只 是 一 级 再 生 及 一 级 低 让 式 ， 政 不 下 试 叫 外 寺 

电台 ?最 近 又 因 鸭 有 要 QRO 所 以 又 将 它 拆 了 ， 硕 望 以 后 有 得 着 更 好 心 

得 的 业 销 考 能 多 多 的 介绍 与 指正 。 


幸运 的 30 号 真空 管 
巧 小 孝 射 机 的 实验 一 佳 一 


天 一天 一 天 天 关头 六 六 PART 一 一 一 一 一 一 人 二 7 or 





关怀 飞人 由 关头 一 大 一 怀 玫 一 一 


学 者 注意 1 如 果 你 起 进入 娄 除 轿 地 而 感觉 到 机 
| 的 ， 那 床 本 文 足 可 解除 这 种 困难 ， 1 ! 
》 形式 小 巧 ， 实 值得 二 骨 _ 请 沟 你 的 另 件 条 


人 一 个 八 入 入 和 性 一 一 一 一 - 








ww ep 
有 一 只 二 只 30 的 下 小 不 显 握 的 政 言 机 ， 第 二 期 有 用 30 肥 1A 6 的 振 
造 器 ， 第 三 期 又 有 用 折 的 三 小 巧 志 码 绿 习 器 | 。 在 上 面 败 件 机 件 中 ， 


人 和 
ve AAA WVVSVSAAMAAYYWSAYAAWV ay WMSoSYSS 
汉 第 一 期 中 的 最 受到 一 般 初 学 者 的 必 戴 和 标 访 ?他 被 发 训 的 原因 “一 
方面 国 然 是 做 得 小 巧 : 2 
玲 玉 ， 而 不 失 最 重要 
的 者 敏 度 和 选择 性 ， 
但 在 另 一 方面 说 直 来 
， 却 不 能 不 假 服 原 作 
者 能 挑选 了 最 普遍 的 
真空管 。 
在 开始 做 任何 机 
件 的 时 候 ， 最 先 委 决 “ 
定 的 是 真空 管 。 但 现 
。 法 要 买 新 式 的 真空 管 RE 
。 ，， 支 屯 十 元 计 ， 买 起 来 似乎 不 大 经 济 ， 斌 然 看 见 本 刊 一 ,二 ) 三 期 都 有 
2 用 30 喊 ， 那 度 这 囊 索 性 也 用 了 30 号 有 
下 册 ， 汰 下手 二 二 靳 大 册 人 床 二 下 | 这 
肇 然 用 通用 的 ， 缚 路 自然 也 必须 要 遗 择 通用 的 。 谐 到 高 通 率 报 温 明 率 
楼 定 的 ， 除 了 卫 .C.0.( 志 子 配合 式 ) 及 X 划 1 振 泪 尺 外 ， 其 次 就 要 输 到 
汪 工 .了 .T.G( 调 屏 调 栅 ) 汪 。 下 .N.I 有 是 由 工 . 卫 :T.G 脱胎 而 来 ”和 拢 的 优 昌 是 
。 栅 路 中 可 省 却 一 可 变 储 电器 ， 使 调 季 起 来 可 便利 些 ， 但 拖 的 劣 莱 却 也 
就 在 这 一 点 上 ， 假 使 机 路 比较 配 得 不 淮 的 话 ) 就 非 加 沽 圈 数 不 行 ,否则 
:就 要 越 出 娄 和 余波 段 ， 这 是 一 件 标 服 重 的 事情 。 越 出 波段 ， 就 是 你 CQ 
从 早 叫 到 晚 ， 也 没有 人 来 嗓 你 ， 却 反 给 他 责 蜀 ， 重 非 自 寻 归 民 " 假使 
ec 
- 淮 二 些 ， 也 可 以 补救 了 。 
把 栅 路 线圈 放 在 储 能 同 路 中 ， 是 增 阅 振 泪 波段 的 一 仙人 六 方法 
怨 因 坟 每 次 立 癌 要 做 得 小 ) 所 以 先 允 底板， 再 把 储 电 器 ， 线 图 3 
此， 有 已 就 会 失 生 
一 心思 的 把 爹 部 另 件 部 装 进 去 ， 所 以 常常 会 做 出 航路 的 收音 机 来 。 
和 和 产地 和 。 二 风 二 和 ” 独 是 一 焦 机 路 缘 图 却 夭 论 如 1 
”人 和 何 放 不 下 去 ， 偶 然 翻 翻 著 礁 让， 看 见 了 「 宰 电 | 中 唐 明 斗 君 的 大 作 
不 涡 大 喜 立 刻 试 了 起 来 果然 一 坛 就 志 ， 撕 流 元 国 在 CI 的 度 失 上 的 有 
十 度 堪 右 ， 可 说 是 解决 了 TNT 式 的 缺点 了 。 二 
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谈 到 侈 明 率 振 漫 ， 那 真是 简单 得 不 值 一 提 ， 和 这 综 路 是 完全 同 三 羯 
重 玛 练习 器 二 样 ， 不必 多 谈 。 至 外调 波 法 ， 操 用 碾 极 调 波 ， 一 焦 低 明 
率 变 压 器 的 初 纸 就 代替 了 低 明 率 折 制图 ， 这 也 是 利用 的 一 法 ， 装 这 调 
波 级 的 原意 ， 不 过 及 后 玩 儿 了 ， 使 得 联 在 LI 上 的 亚 简 矿石 ， 在 调 波 级 
开 时 能 疲 到 高 鸣 声 因 了 其实 刘 悉 多 大 并 休 。( 普 通 使 用 时 不 可 加 上 ) 

本 入 输出 探 取 诱 导 配 合 ， 在 普通 不 需 有 简 及 矿 石 时 〈 即 不 以 矿石 
检 波 时 ) 3? 磺 石 及 熙 简 应 技 去 

未 机 因 驳 小 巧 ， 所 以 普通 认 鸭 起 不 凌 述 的 装置 方面 ， 似 乎 也 有 一 
闻 的 条 地 :和 失 前 面 看 明 去 ， 左 面 低 通 振 滥 部 份 的 VsT1 及 Sw; 中 间 前 
面 是 C13; 和 后面 是 Vi 间 明 振 滥 管 ; 右面 则 是 太 石 检 ee IN:Tas 。 
请 注意 ， 刀 果 是 不 十 分 重要 的 话 ， 排 列 还 是 不 改 裳 疮 妙 ， 因 罗 在 设计 
玉 时 该 > 不 但 宣 中 了 全 二 另 御 这 目录 关 的 时 傈 由 不 通 二 中 赤 大， 可 
说 是 不 容易 的 了 。 

读者 看 到 这 驯 ， 3 如 o 困 感到 丑 趣 味美 葵 的 ， 那 未 便 请 副手 直 ， 失 找 
二 顽 7 叶 间 3 条 时 的 未 列 ， 然 后 开始 装 另 件 ;Sw 装 在 最 左 一 面 ， .Vs 
的 G 及 下 靠近 Sw ， 的 @@ 孔 放 在 到 面 ， 物 的 地 位 在 Vs 之 后 ，Ci 及 Vi 的 
的 位 已 经 在 前 面 讲 明 ， 右 后 面 是 装 线圈 ， 工 :在 最 右面 ， 和 忽 的 前 面 便 是 
太 石 插口 及 跑 简 接线 柱 了 。 假 使 照 上 面 所 述 的 方法 排列 ， 便 可 得 到 最 
短 的 狠 线 及 较 高 的 劾 率 了 。 : 

排列 饶 蛙 .， 便 可 接线 ， 先入 高 通 振 造 部 份 ， 接 好 ， 便 可 试验 ， 枯 
上 Wa 及 A; 了 二 。 把 C4 度 全 在 60 度 左右 转动 ， 以 拾 电 环 徘 近 Lz ， 便 可 
发 光 ， 再 以 波长 表 (站 本 证 二 期 己 有 骨 作 法 ) 测验 波长 ， 是 否 在 14000 
K.C. 一 一 14400 攻 .C. 之 闭 ， 如 照 本 文 季 作 大 和 致 不 会 越 出 波段 ， 如 元 
出 ， 亦 健 极 徽 ， 认 须 略 转动 Ci 就 能 补救 o 再 接 上 天 比 ， 拾 电 环 小 电 
珠 就 发 瞳 红 “但 不 可 念 其 炸 减 ， 因 印 停 止 振 温 之 现象 也 。 可 移动 TI 
痊 La 之 距 者 ， 使 不 停止 振 洲 。( 注 意 3 上 述 Q) 之 60" 左 右 是 指 Ci 在 口 度 
时 容量 最 小 ) 

高 通 反 和 纲 收 胎 恩 忆 加 油 ， 使 下着 未 好 村 交通 铁 生 ， 武 验 彼 遇 是 
否 戏 渔 之 事 极 为 入 单 ， 认 须 技 去 志 键 ， 持 入 疲 简 ( 须 认 明正 轴 ) 。 技 去 
Vi ;村 上 Vs 接 上 A)B 志 (此 时 卫 志 被 可 用 十 伏 左 右 ， 否 则 太 高 耳膜 
着 妥 破 ) 1 便 可 将 得 名 0 叫 击 ， 此 移 成 功 现象 ， 最 后 便 可 皇上 
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舍 8o4 大 . 


本 六 3? 可 接 趟 L 两 
) 如 蜀 单 综 鲁 电 式 ， 


A-2y 电器 ， 再 尺 上 面 一 生 


WAA+R= 设计 为 二 十 公 尺 发 射 
天 线 ， 如 读者 未 装 有 


上 述 天 线 者 ， 则 可 照 本 褒 三 期 之 定向 天 线装 作 一 架 ， 饰 简便 ， 又 可 
实验 此 新 式 天 线 之 动用 ， 可 谓 一 举 二 得 ，《〈 又 可 避免 自 屋 项 上 滩 下 之 


危险 ， 故 赛 际 上 三 得 也 ) 。 


天 藉 志 源 方面 ，A 电 用 就 电池 车 电池 牙 便 ， 但 如 用 阔 电 ， 电 压 必 
须 有 二 僚 ，B 电 最 佳 用 代 已 电 ， 因 须 十 数 千 分 查 配 ， 如 读者 您 代 忆 电 
;而 想 新 锚 的 ， 那 不 妨 照 二 期 内 之 代 蕊 电 肯 作 ， 因 艺 用 眠 宏 而 所 费 不 
大 也 ， 最 后 我 祝 请 者 便民 成 功 机 能 超出 本 机 的 劾 率 ， 现 在 将 另 件 表 排 


列 隐 下 

Ci .00036mfd 可 党 Ri 
Gs 0:001 有 录 、 二 = 了 2 
Cs 0.00025 有 云母 Ji 
Ce .0.1 zfd( 不 用 亦 可 ) L。 
T 1:3 低 明 率 这 历 器 工 : 
Vi Va2 30 践 


20000Q 巧 W. 

500000 TVW. 

1 纱 叶 直径 18 号 线 统 长 玛 叶 3 图 
1 洒 叶 直径 18 就 综 统 长 1 叱 时 5 略 
1 叶 直 径 28 就 线 密 统 12 因 
(汉王 均 移 20 公 尺 用 者 ) 


LI1 及 Le 线 图 统 时 亦 有 杰 雇 ， 先 将 18 号 线 统 在 1 4 叶 之 约 管 止 > 然 
后 在 外 面 用 纪 子 客 密 障 伸 的 统 起 来 ， 放 他 一 天 ”次 日 拆 去 乞 于 ， 但 此 
时 缘 图 常 仍 不 整 育 ， 须 将 线圈 拉 长 至 一 叶 尔 ， 层 数 十 秒 秘 再 放 ”如 


是 者 数 次 ， 则 红 图 必 能 整 戎 。 


上 面 介 绍 的 巧 小 发 射 机 ) 仅 可 当做 起 验 通报 广 用 2 “如 欲 长 期 使 用 | 
前 前 面 最 好 再 加 一 级 高 明 率 放大 ， 使 成 主 振 孩 放 式 线路 (ML O.E:A5 


六 兔 明 率 变 盈 ， 而 速 反 娄 人 条 道德 S 


| 








末 直 下 押 ?不 


必须 於 世 二 端 楼 一 储 


通天 综 。 但 此 天 线 必 
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倍 压 器 及 其 工作 租 “ 入 


本 文 对 认 务 区 倍 压 器 工作 原理 有 详细 的 分 析 
更 有 实用 的 雨 倍 ) 三 倍 ,四 倍 双 及 五 倍 压 线路 


目前 美国 式 的 新 式 真 空 管 有 一 种 共同 的 倾向 ”就 是 不 但 在 形式 上 
有 甚 多 的 改 小 ， 而 真空 管 灯 缘 的 电 屋 供给 看 趋 认 极 高 例如 1172Z6 
GT，117L7GT 等 ， 丝 压 有 117 伏 ! 竟 可 直接 至 电源 录 需 灯 多 变故 器 
o 不 过 因为 电 派 变 压 除 了 条 极 线 圈 外 还 有 一 个 高 压 圈 ， 神 使 机 件 中 省 
去 一 只 电源 变压器 起 见 ， 最 好 高 压 就 直接 探 自 电源 ， 但 电源 的 电源 被 
有 110 到 220 伏 之 关 ， 过 觉 不 足 ， 了 於是 就 要 加 倍 压 器 的 装置 了 。 





人 
就 是 倍 压 得 以 完全 的 重要 因素 ! 有 些 人 以 为 们 压 的 所 尺 完成 ， 是 
依 于 真空 管 的 ， 其 宰 却 不 然 ， 真空 管 健 不 通 当 作 活 门 一般 的 ， 入 
向 的 电流 和 月 能 通过 而 己 5 

” 当 一 直流 电压 加 请 储 志 器 上 时 ， ， 信 二 吕 过 同 刘 元 生 人 篇 减 和 和 
量 的 电流 ， 量 的 多 少 ， 当 然 是 随 储 志 器 容量 而 定 。 假 如 所 加 雪 压 元 去 

， 再 把 储 志 器 雨 头 楼 在 一 荷载 责 端 ， 於 是 储 电 器 就 立刻 滥 放 一 相当 
量 电 流 ， 其 方向 与 序 入 时 相反 ; 而 其 电压 则 避 原 来 所 加 上 的 相同 。 上 


了 8 人 、 禾 是 二 林 闪 第 一 状 


人 风 二 交付 WAAA WARAWWWWSYRMWSWSSAAAAA 全 后 生起 心 入 和 


saial ses- 全 述 现象 在 Figs1AB 及 C. 中 很 清 楚 的 表示 


1 

C 
下 ”全 着 

| j 下 | 
LA 9 
式 习 了 
SMALL 
| 


ConD. 





这 种 特性 对 於 志 糊 或 志 液 钳 电 器 都 是 
一 样 的 ， 共 要 志和 烤 ( 或 电 液 ) 储 电 闫 的 极 性 
渤 | 惧 所 加 上 的 志愿 的 极 性 相 附 合 就 可 。 
在 HBig 1A- 中 当 SW 拔 到 也 则 时 ， 
电表 人 针 不 动 ; 当 援 到 及 点 时 ， 志 表 指 圣 偏 
4 向 直方 ， 吉 后 再 染 渐 同 到 零 吕 ， 这 就 表示 
可 储 志 器 已 充电 了 当 SWi 在 CO 点 时 ， 表 指针 
-偏向 右 ， 然 后 同 到 零 ， 表示 储 志 器 的 放 
二 55 

牢记 储 志 器 所 放出 的 电压 与 充电 时 十 
> -| 端的 电压 大 小 相同 ， 极 性 亦 同 ; 所 放出 的 
.2 | 电流 方向 与 充电 有 时 流入 的 方向 相反 。 

半 波 和 整流- 侨 

一 组 半 波 整流 器 许可 一 交流 电流 在 每 
一 通 时 间 的 一 半 时 候 得 向 一 方向 流动 。 因 
鸭 交 流 除去 极 性 常 迅速 交替 泌 换 尺 外， 实 
站 法 税 家 这 流 的 下 





关 ie: 2A 区 》 
?就 有 一 电压 施 诸 认 荷载 ， 因 此 有 电流 流 

过 ; 当 A 虽 员 时 荷载 两 头 舟 电压， 因此 
盘 电 流通 过 。 了 jg. 2 了 的 曲线 表示 卫 点 间 

| | 始终 有 一 交流 电 故 存在 ”但 当 卫 吕 神 正 时 
) CO 昌 乱 电压 ， 辐 路 不 全 ;因此 省志 流 。 

2C 图 是 一 利用 碳 半 明 的 缘 路 ， 恰 好 幅 2A 
图 相反 ， 图 2C 中 的 C 点 永久 是 页 的 而， 
2A 中 的 C@ 醚 却 保 持 正 的 。 

和 爹 : 波 整 流 


> 一 给 今 波束 流 器 许可 一 交 | 








1 FTIRRREES5 
Sirwc 12rwss 13rwts 全 


碍 二 桩 汪 一 
VSWWMWMWVM www aWAVAAAMANAAAAVSAWSASSAWAAAAAAAAAAAAAAAwweweA 
一 方向 流动 。 因 为 全 波 整 流 器 中 电流 是 恕 续 不 断 的 ;而 半 波 整流 中 苍 
有 一 半 的 有 时间 可 以 有 ， 因 此 可 推 起 到 全 波 整 流 所 得 到 直流 的 波动 度 要 
比 半 波 的 快 了 一 倍 。 见 Rig. 3A 及 B-。 

在 Fig. 3A 当 A 加 蜀 正 ? 卫 昌 苍 届时 ， 有 一 电压 加 族 符 载 ， 因 此 
有 一 电流 产生 ， 和 从 吾 点 流明 除 极 而 至 羽 极 (No.1I 管 ) ， 再 经 过 员 荷 ) 经 
过 除 极 ， 到 Ne. 2 管 碾 极 而 后 同 至 A 点 。 同 样 的 ， 假 如 人 为 届时， 电流 
从 入 点 经 过 除 极 而 至 A Ne.2 管 的 房 极 ， 再 和 既 遇 疫 荷 ， 既 过 除 醚 ， 到 
No' 1 管 屏 极 而 同 至 也 则 。 照 上 言 饱 扑 荷载 尖 论 在 交流 的 正 或 轴 半 通 肝 
疆 有 电流 流 遇 ， 而 有 其 所 加 上 的 二 压 的 极 性 也 相同 ， 因 此 电流 方向 刘 
同 。 换 言 之 ， 就 是 全 波 整流 。 

当然 其 他 种 类 的 全 波 整 流 法 基 多 ;但 因 驳 要 一 全 波 电 源 变 压 器 之 
故 ， 这 里 莫不 预备 加 以 讨论 。 上 述 全 波 整 流 法 征 欧 权 式 整流 器 ， 路 走 
枯 式 整流 法 有 数 征 :但 这 台 提 到 的 却 是 原作 者 Steve Kusen 所 发 明 
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第 ”三 图 
整流 器 中 的 储 电 器 

现在 要 谈 到 储 电 器 在 一 整流 器 内 的 作用 本 。 如 Fig，2A 中 的 线路 
) 假如 在 员 荷 两 头 闪 过 一 只 储 电 器 就 可 有 下 列 的 结果 、 当 撑 半 明志 
流 流 过 符 载 时 ， 两 端 产生 降 压 ， 因 此 储 电 器 就 充电 ; 当 员 半 明 线路 中 
矢志 流 时 ， 储 电器 就 开始 放电 ， 其 在 符 载 上 志 情 降 的 极 性 与 正 半 过 时 
相同 ， 恰 充实 於 两 波形 中 之 空隙， 因此 形成 全 波束 流 一 般 ， 假如 储 志 
器 容量 相当 大 ， 就 可 得 到 纯 壕 的 直流 了 。 第 四 图 也 及 C 很 明和 白 的 表示 
着 。. 
六 


NS < rt 3 
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在 Fig.4B 中 也 点 间 的 交流 成 份 有 一 种 沽 消 的 趋向 ， 这 是 因为 储 电 
器 对 认 反 向 电压 有 种 阳 三 的 作用 ， 一 般 整 流 器 中 的 扼 制 图 部 接 在 未 既 
整流 的 一 婉 ，(Fig. 4B, B 一 D)。 亦 就 是 这 缘故 。 4C 图 表示 当 储 电器 
容量 相当 大 和 合 ， 季 路 然 在 同 路 中 还 存 少 量 电流 之 时 仍 能 放电 ， 因 此 增 
加 同 路 中 的 电流 量 ， 亦 就 使 电流 保持 一 定 。 

在 全 波束 流 器 中 ， 因 为 是 全 波 整 流 之 故 ， 所 以 储 志 器 的 容量 可 以 
不 必 像 半 波 整流 那样 用 得 大 ， 以 得 到 纯粹 直流 。 全 波 整流 中 电流 是 维 
_ 绩 不 急 的 向 一 方向 流动 的 ， 所 司 者 不 过 是 强度 而 已 ， 所 以 储 电 器 加 接 
双 和 后 ， 当 同 路 中 电流 微弱 的 有 时候， 可 增 引 电 流 。 


倍 屋 全 


一 倍 压 整 流 器 许可 交流 有 一 方向 的 流动 ， 但 输出 电 历 则 较 输 入 亢 
一 倍 s Fig. 5 A 是 一 推 挽 式 倍 压 线路 。 当 人 点 位 认 正 半 明 有 时， 电压 就 
加 诸 认 No.2 储 电器 使 之 充电 ， 也 就 是 有 一 电流 从 了 点 流 到 储 电 器 的 一 
面 ， 经 过 真空 管 左 半 的 除 极 再 到 斌 极 而 后 同 到 售 点 。 当 也 点 是 正 半 明 
蛙 ， 电 屡 加 诸 No.1 储 电器 ， 形 成 一 电流 失信 点 经 过 除 极 到 斌 极 ， 俐 
No. T 储 电器 充电 ， 然 后 同 到 Be。 但 在 同一 时 间 No. 2 开始 效 电 ，No.1 
2 两 储 志 器 娓 然 事 联 着 ， 而 符 载 又 接 在 G?D 两 端 ， 因 此 符 载 上 受到 的 
这 层 坏 是 此 而 储 改 择 所 交 到 的 和 5 让 下 和合 下 和 
电 ， 因 此 得 了 全 波 的 售 压 整流 。 
Fig. 5B 是 一 种 违 绩 式 倍 压 器 (Cascade voltage doubler)。 当 ” 
和 人 在 正 半 明 有 时 ， 志 流 从 也 流 至 储 电 器 (No.1) 的 一 刀 ， 使 之 充电 ， 然 后 
经 过 除 极 到 屏 极 能 同 到 Ao。 
当 卫 是 正 半 通 有 时 No.1 两 端 乱 电压 ， 因 之 就 放电 与 No.2 储 电器 及 
电源 之 电压 串联 ) ， 此 志 压 与 电源 进 线 电 压 相 合 而 加 诸 No, 1 贷 需 
(知之 充电 ) 及 符 载 责 端 (引起 一 电流 流 经 符 载 ) 。 
因 驳 储 志 器 所 放电 电压 与 充电 有 时 所 施 的 相同 ”因此 省 全 0.2 两 大 
把 二 压 时 就 开始 放 志 (又 既 遇 符 载 )， 加 得 到 了 爹 波 的 信 压 。、  “ 司 


极 性 转换 性 


荆 性 转换 器 能 自动 转换 输入 庶 筷 压 的 极 性 使 输出 极 性 能 一 定 o 
_ AAA.C _D.C. 收音 机 中 ， 当 志 源 是 直流 时 ， 往 往 要 把 电源 村 和 







、 


上 
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- 头 掉 措 以 使 极 性 附 合 ， 否 则 机 件 不 起 工作 5。 得 当 加 用 了 极 性 转换 器 尺 
后 ， 汐 论 进 线 的 极 性 如 何 二 可 红 需 更 稻 插 子 ， 仍 能 一 样 的 工作 。 所 有 
全 波 式 整流 器 篆 盘 这 种 特性 :被 有 杨 式 整流 器 能 金 。 

第 六 轿 就 是 第 三 加 中 的 缚 路 加 了 两 只 储 电 器 ; 在 交流 电源 时 且 倍 


屡 器 ， 但 有 直流 电源 时 是 极 性 转换 器 ， 其 原理 与 上 述 各 让 相似 ， 休 原 


作者 所 发 明 。 


多 次 信 压 器 ， 
图 七 入 是 一 连续 式 三 倍 们 压 线 路 ， 是 一 倍 压 器 及 一 半 波 整流 速 续 


过 核 而 成 。 当 No. 2 储 电 器 放电 时， 其 电压 幅 进 线 电 压 相 串联 而 加 至 


荷载 ? -同时 使 No. 3 储 电 器 充电 ; 当 此 储 志 器 雨 端 乱 电 压 时 就 放 二 
(CNo. 3 ) ， 使 谷 载 中 仍 有 有 电流。 由 此 可 知 荷 载 中 绩 怒 不 断 的 有 志 流 流 
过 ， 其 十 痛 志 故 则 为 进 线 电厂 的 三 倍 。 


仔细 分 析 第 七 国 了 B ，C 尺 和 后 ， 知 道 只 要 再 加 一 只 储 志 器 及 整流 管 
与 前 级 储 电 器 串联 就 可 得 到 比 进 线 电 故 高 四 倍 的 电压 ， 同 样 理由 可 得 


到 五 蓓 六 倍 七 倍 …… 的 电压 。 

因 欧 各 整流 管 的 万 除 极 是 串联 的 ， 所 汉 屏 险 闻 的 肥 压 党 可 录 须 闫 
处 ”不 过 却 要 地 到 缘 极 哑 除 极 半 的 电压 一 级 高 一 级 ;普通 超 遇 六 百 傣 
纤 巴 很 危险 了 :只 一 束 亦 要 注意 的 就 是 储 志 器 的 夺 压 也 ,要 一 级 比 一 级 
高 。 2 

第 入 国 是 一 瘟 联 束 续 式 多 次 倍 压 器 。 缚 路 中 每 对 储 志 器 在 一 时 期 
内 充电 ， 当 其 放电 有 时， 下 一 级 的 储 电 器 就 受到 上 级 所 放 的 电压 再 加 上 
进 缚 电压 之 和 而 同时 充电 。 因 此 当 和 这 一 对 放电 有 蛙 ， 王 出 处 就 有 比 进 线 
电压 高 四 倍 的 电压 了 。 

第 九 国 是 推 括 志 镇 式 多 次 倍 压 器 ， 第 十 国 上 部 洽 联 串联 过 绩 式 多 
次 倍 压 器 ， 下 部 是 推 迫 素 联 式 。 以 上 各 种 线 路 髓 利用 两 或 以 上 的 竺 屡 
器 组 合 后 使 每 级 内 储 电 器 所 受到 的 电压 是 前 级 储 电 器 放出 电压 加 上 进 
线 电 压 之 和 。 原 作者 雇用 这 种 方法 和 后， 最 高 电压 得 到 前 是 700 伏 脱 ， 
维 然 RCA 公司 规定 除 极 与 极 间 的 安全 电压 是 300 伏 脱 。 上 述 各 种 倍 


′ 愿 器 亦 有 分 压 作 用 ， 例 如 Fig.7C 中 不 但 可 得 700 伏 脱 过 灰 ， 更 可 得 


到 600 伏 ，500 伏 等 ， 放 要 一 端 接 屏 极 ， 一 端 接 进 线 的 下 端 就 可 。 
炎 上 列 缘 路 除 售 讨 器 及 半 波 整流 器 外 ， 和 营 交 原作 者 所 枚 明 。 








洒 休 二 和 营业 外 关机 浆 丰 宪 


2 


这 只 击 音 而 又 经济 勋 政 音 
机 ， 最 适合 初步 业 销 家 的 使 用 
》 仅 用 二 个 真空 营 就 估 有 超 外 
差 式 所 有 的 优点 ， 用 再 生 臣 第 
二 检 波 ， 使 于 择 性 及 电 敏 度 增 
加 ， 仅 用 五 个 糙 入 式 线圈 管 就 
能 完全 工作 认 9 一 160 公 尺 ” 
鸭 季 省 高 价 的 生源 部 份 ， 甲 电 
用 交流 供 然 》 乙 志 仅 用 一 只 全 
僚 忆 电池 ， 但 是 六 不 使 亿 亏 力 
沽 低 ， 同 时 对 於 各 檀 零 件 抬 用 
均 极 节省 ， 这 样 的 一 个 二 管 机 。 
资 为 业 从 家 理想 中 的 收 讯 机 





嫁 路 构 

全 机 线路 可 条 阅 二 国 ，6K8 用 作 混 波 管 ，6C8G 的 第 一 给 三 极 管 

作 再 生 第 二 检 波 ， 第 二 组 三 极 管 用 作 低 遇 放大 “用 一 只 手电 简 中 用 的 
小 电池 作 6K8 栅 极 的 珊 起 压 ， 另 用 -= 只 Cr 作 其 过 路 储 电 器 Ci 是 波长 
有 展 阅 钳 志 器 ， 更 配 用 一 只 旋 缓 刻度 明 ， 收 诚 时 方便 不 少 a6 
中 通 部 份 对 锥 收 襄 机 成 绩 十 分 有 关 ， 本 机 要 工作 从 较 高 明 率 ” 收 

抬 用 1600KC 中 遂 间 率 ， 可 沽 少 许多 假 像 通 率 的 王 援 。 固 为 榨取 贡生 
式 第 二 检 波 ， 壹 族 度 与 选择 性 增进 并 多 强 赣 没有 中 放 级 3 但 是 他 的 
功能 乔 直 与 有 一 级 中 效 相 等 。 中 调整 同 路 乱用 一 逢 LeCs ， 这 里。 
用 高 储 志 量 式 ， 使 控制 第 三 检 波 再 生 力 有 时 不 至 影 客 到 波 项 ?3 他 的 通 率 、， 
二 须 近 堆 1600KC， 太 短 时 则 在 160 公 尺 易 起 氛 泪 或 有 志 就 侵入 了 太 其 时 
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VS 


则 有 广播 电讯 侵入 之 舞 ， 故 Cs 须 用 全 良 的 云母 固定 储 志 器 ) 容量 须 


- 淮 确 ，e 是 再 生 国 与 Is 统 在 同一 只 脖 木 管 上 ， 统 法 见 零件 玫 ， 如 法 
统 儿 中 胃 率 必 近 所 需 乾 围 ， 可 免 去 校 整 的 麻烦 。Ge 是 再 生 调 让 储 志 
器 ，RKEC 不 可 省 去 ， 和 否则 将 不 起 再 生 。 

6C8G 第 二 组 三 极 管 作 变 压 器 配合 式 低 明 放大 ”以 得 较 纺 的 音量 
2 怨 的 帮 压 与 6K8 同 用 一 个 1.5 伏 的 小 电池 ?这 个 小 电池 的 抬 用 也 经 
过 相当 的 考虑 ， 假 使 探 用 代 两 志 ， 那 末 又 要 把 仅 有 45 伏 的 也 电 降 低 。 
如 果 不 用 两 志 则 此 二 真空 管 将 吸取 质 大 的 屏 流 ， 同 时 放大 休 数 亦 将 降 
低 。 所 以 鸥 经 济 起 见 法 揉 用 一 只 小 电池。、 


装置 情形 


另 件 排列 位 
. 置 可 参阅 第 一 回 
， 式样 蔡 不 一 定 
要 这 样 了 不 过 要 ANT 
使 各 接 线 短 些 。 ”已 习 人 
本 机 的 中 明 是 自 sne 
统 的 ， 放 在 底板 








下 ， 在 6K8 必 6C - 
8G 之 问 。 63V -~45 
第 二 图 
校 验 及 工作 情形 


如 接线 殷 误 ， 将 线圈 及 真空 管 桂 入 (LasL4 新 不 村 入 ) ， 接 土 志 源 - 


， 合 上 日 ， 用 手 校 6C8G 的 二 个 柚 极 ， 应 有 纱 步 涯 ， 否 测 须 注意 接线 
有 否 错误 。 此 时 旋 入 Cs 应 有 六 叫 者 ， 表 示 有 再 生 作 用 ， 否 则 反 接 Is 


或 增加 Le 的 圈 数 。 最 好 C。 族 在 正中 地 位 有 时 检 波 管 并 始 振 温 ， 如 营 太 、 


落 可 酌 减 荆 o 的 圈 数 。 然 后 桂 入 La3L4 ， 桃 时 第 忆 检 波 最 好 用 C@ 缘 团 ， 振 
温 部 用 了 比 图 ， 因 为 在 此 5400 一 10000KC 波 段 贰 多 ， 校 验 时 可 便利 些 
co 先 将 Ci 旋 在 中 间 地 位 ， 旋 支 Cs 站 得 一 个 讯号 二 再 旋 Cl 使 得 最 大 言 


。 量 ， 每 收 -- 个 电 训 都 是 这 柑 调 路 。 如 觉 6K8 的 三 极 部 不 起 的 温 ， 那 未 





四 
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畔 E4 反 接 ， 或 略 加 L4 的 圈 数 。 

灯 缘 壳 源 是 6.3 伏 0.6 安培 ， 交 流 或 直流 站 人 
稻 安 培 ， 所 以 一 个 普通 小 型 写 志 池 可 用 到 一 百 小 时 左右 。 壹 出 的 音 
获 不 能 用 喇叭 放 音 ， 但 是 在 芷 简 中 巴 有 足 约 的 音量 。 

未 机 的 优 串 是 在 第 二 检 波 有 再 生 ， 所 以 再 生 的 使 用 亦 昔 重 要 ， 收 
音 亿 时 或 收 志 话 时 将 再 生 储 电器 旋 到 将 近 振 注 时刻 力 最 佳 ， 妆 等 居 夫 
报时 则 须 将 再 生 储 电 器 略 旋 入 ， 使 之 与 外 来 试 号 外 差 以 得 可 并 志 刺 


融 。 
媒 二 < 图 = 和 流 

栅 极 图 (LILs) 天 线 或 再 图 (LeL4) 
A，25 忠 漆包线 统 5), 图 24 号 污 包 缚 10 图 
也 ?9 9 9 ?9》 32 9 ?9 3 8， 
CO ?3 3 生 区 区 18 天 芝 多 傅 昌 怪 多 弛 
卫 多 和 半 于 2 亏 生生 生生 系 ?9 
卫 3 ?9 10,， ?9 3 = 8 ?》 


尺 上 线圈 篆 绕 锥 工 苇 直径 肋 木 桂 入 线圈 管 上 ， 相 极 图 是 问 缠 式 


和 缘 估 1 蕊 长 度 ， 天 尹 或 再 生 图 是 密 绕 的 ， 与 栅 极 圈 相 距 I/s 


迪 率 辑 团 Li1Ls 用 3L4 用 
1700 一 3200KC 人 A 也 
8000 一 7500KC 8 (1 
4500 一 10000 表 C C D 
9500 一 14500 开 C 卫 多 ) 


视察 上 列 线圈 表 ， 第 三 波段 及 第 四 波段 所 用 的 振 温 线圈 都 是 一 样 、 
的 ， 读 者 或 要 奇怪 吧 ? 因 鸭 前 三 个 波段 中 振 温 过 率 均 比 外 末 读 号 过 率 ， 
高 出 1600KG ， 唯 有 第 四 个 波段 中 的 振 注 通 率 是 比 讯号 通 纪 低 1600 区 


G ， 这 样 可 省 绕 一 个 综 圈 ， 同 时 可 使 工作 认 第 四 波段 可 楼 定 些 ， 所 义 
“使 用 时 须 注 意 这 昌 。 
六 


OuvCs Cs。 100uufd 可 党 储 电 器 0 玫 页 
0 15uufd 可 党 储 电 器 R。 “TIMEGO 马列 . 


Cs .250uufq 云 母 储 电器 REC- 2.5，M. 耳 : 
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0.01ufa 纸 贰 储 志 器 3:1 优 再 变 奈 器 
COy 0.005ufq 有 云母 储 电器 吕 单 丸 单 括 开关 
本 外 100uufd 雪 母 储 志 器 LI1TsTaLs 见 线圈 表 
Ts 在 铬 ”直径 管 上 用 30 号 公 你 包 线 密 绕 55 圈 ， 上 入 接 6K8 屏 
极 ， 下 和 端 接 B 十 。 
在 同上 管 上 用 同 号 缚 同方 向 绕 18 图 ， 上 祖 接 0s 及 REG ， 
下 庙 接 6G8G 忆 极 。 
随 易 的 五 公 尺 及 十 公 尺 十 射 机 
XISGzc 


在 现在 风 雪 紧张 的 当 口 ， 美 
圆 就 在 去 年 下 半年 并 始 禁止 与 外 
| 国 通讯 业 销 家， 美国 的 业 杀 家 便 
减 小 电力 和 从 事 研 究 较 短 的 波 
半 长 。 现 在 所 介绍 的 一 架 发 射 机 ， 
| 也 可 以 说 是 时 势 造 成 的 机 件 ， 可 
」 作 五 公 尺 的 移动 电台 ， 又 可 作为 
| 十 公 尺 的 固定 电台 。 我 们 可 以 加 
| 双 相 肖 改 更 ， 双 通 我 们 的 条件 ， 
| 如 807 改 价 康 的 6L6G 6J5G 的 石 
| 美 振 温 改 TNT ， 或 工作 於 30 公 
人 ， 









这 只 机 器 装 得 相当 的 美观 ， 
全 机 分 三 届 可 从 第 一 图 中 看 到 他 
第 :全 二 略 的 大 概 ， 上 部 是 6J5G 振 滥 及 807 
放大 :7 下 部 是 调 波 部 份 ， 一 共 只 有 9 叶 间 了 叶 深 15 叶 高 二 拔 的 去 机 
中 间 是 一 只 从 放手 大 玉 下 二 放 民 只 OA 天生 省 有 二 二 志 
只 插口 及 开关 等 ， 天 线 是 在 电表 汰 面 引出 习 一 起 装 在 一 一 全 局 多 内 ， 
项 上 有 个 手提 柄 ， 不 论 家 居 及 旅行 尼 极 相宜 。 


本 可 所 用 综 中 没有 什 展 竺 丈 的 地 方 ， 不 通 二 只 屏 本 储 能 储 生 吕 ， 
9i 的 动 斤 都 直接 通 地 。6J5G 的 除 极 电阻 比较 还 是 用 炭 质 的 好 ， 因 六 
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线 绕 式 使 用 不 其 满意 。 所 用 储 电 器 须 低 损失 者 ,不仅 增 加 世 率 ， 而 且 
有 是 决定 成 败 的 有 要素 。 

友 简 着 起 见 未 级 807 不 用 两 电池 ， 放 了 栖 泥 的 降 压 亦 足 级 供 给 他 
的 员 历 。 使 用 屏 悖 式 调 波 大 寻 果 很 泪 意 输出 可 用 姜 环 配 兮 至 各 征 天 
尹 ， 亦 可 直接 配 至 绞 合 式 天 线 。 低 明 调 幅 器 方面 亦 甚 简单， 用 单 纪 并 
精 话 简 使 得 有 足 绝 的 低 通 激励 。 一 只 6N7 作 妃 闻 效 大 和 有 过 富 的 琴 出 
， 同时 又 很 经 济 。 全 机 需 用 电流 蔡 不 超过 150MA. 电源 部 份 有 一 点 需 
要 注意 ， 就 是 了 B 电 同 路 内 串联 一 组 了 ICe， 和 从 Ri 取得 的 降 压 是 供给 话 简 
用 的 ，C6 是 劳 路 低 胃 率 的 。 

6J5G 碾 同 路 
庄 振 时 流 钨 20 一 25 
MA. 这 一 加 与 普 
通 柚 漏 式 不 同 ， 匡 
振 时 皇 流 最 大 。 未 
级 放大 管 房 流 在 请 
振 有 时 跌 到 的 20 一 25 
MA. 大 右 ， 因 驳 电 
表 且 插 险 极 同 路 中 
所 以 他 的 读数 包 
括 房 迟 流 及 柚 流 》 
眉 栅 流 在 8 一 IO0MA .左右 那 末 表 示 807 的 激 局 已 足 多 本。 0 
森 10 公 尺 已 有 良好 的 艺 果 。 。 在 肌 载 时 使 语 流 异 到 的 55MA -左右 ， 二 
有 22 元 特 输 入 ， 三 出 的 有 12 却 特 。 

最 好 在 6GNT7 斌 同 路 加 一 只 挂 局， 那 东 可 看 出 音量 的 大 ' 姓 ， 的 言 语 
输入 时 约 有 40MA.， 在 讯 葡 痊 入 时 平 的 的 欧 60MA… 最 纺 闪 入 时 本 到 
70MA.: 。 





塌 、 特 、 雪 

0 50uufd 可 党 T。 ” 推 斤 式 输入 灵 压 器 
GQ ”0.005ufd 有 云母 下 推 交 区 术 出 调 沪 光 导 于、 
Gs Cy 0.6ufd 约 贰 了 2 伏 EOMA 和 、 秋 珠 


GO  ，)00uunfdq 去 母 3 See 人 
SS 0 -区 缚 至 80. 页 SR 
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怎样 计 工 交流 志 路 1 


在 设 对 二 个 线路 的 有 时候， 终 有 一 点 计算 的 地 方 。 像 电流 ， 志 奈 ” 
阻 值 ， 名 阻 等 普通 对 认 这 一 类 的 计算 大 概 都 是 查 表 ， 尤 其 是 在 计 工 
流 串 联 志 路 。 不 过 当 计 算 交 流 薄 联 路 时 ， 那 就 不 能 钓 了 。 一 则 因 驳 没 


有 这 一 类 的 表 ， 二 则 是 有 相位 的 天 像 。 现 在 各 位 对 认 直 流 交流 ?六 


半 量 ， 疾 站 加 阻 ， 储 电量 储 志 过 阳 ， 真实 电力 (True Power)， 完 似 
电力 (Apparent Power) 及 超前 角 和 落后 用 (Angle of lead and ]a8g) 
等 的 意义 大 动 书 经 明 联 而 用 不 着 来 说 了 。 


轿 一 是 一 个 简单 的 串联 重 路 。 及 是 一 个 3 欧姆 的 电 阳 ) 荆 是 一 个 


有 .9 欧姆 话音 连 阻 前线 路 ， 膛 有 一 个 C 是 一 个 有 品 欧 姆 储 志 过 阻 的 储 
电器 。 在 一 个 串联 电路 内 ， 不 论 是 直流 式 是 交流 ， 盘 论 任 何 一 点 的 电 
. 流 都 是 一 样 大 的 。 所 以 夭 论 把 一 个 电流 表 塞 在 一 处 ， 二 处 ， 三 处 ? 或 
是 在 外 面 都 是 一 样 的 读 类 。 


计算 这 各 情形 时 ， 先 要 找 他 的 总 阻 2 二 以 邢 十 (XI 一 又 C) ”mm 
人 (8 于 (9 一 5)2 一 .中 一 5 欧姆 。 同 时 再 雇用 欧姆 定律 求 出 所 通过 的 


志 流 : 
工 二 卫 100. 50 Ampgs 
2 了 
菏 涉 过 阻 有 时 也 叫 三 正 过 阻 」(Positive reactance)， 储 电 进 租 有 
时 也 , 叫 下 员 过 阻 了 了 (Negative reaetance)。 


除了 上 面 的 计算 法 外 ， 还 有 二 种 就 是 雇用 图 解 o( 国 二 ) 先 划一 休 ” 
线 OX ， 尺 任何 一 点 为 0 。 然 后 向 右 雷 三 单位 bo( 因 电阻 是 3 葬 旭 ) 在 


0 卡 再 间 一 根 综 答 直 OX 也 印 OY。 因 欧 人 LI 是 正 的 所 以 向 上 孝 9 单位 
长 旗 ， 全 时 因 交 Xe 和 是 员 的 ， 所 以 向 下 董 5 单 位 长 度 。 因 祈 XXT 和 


“ 瑟 o 是 相反 的 方向 ， 所 以 XI- 允 。 还 有 四 单位 正 的 ， 在 OX 的 3 的 地 方向 








28 逢 - 儿 曲靖 三 单 第 一 卷 
Wave was wwvwvveayvyywyww 
上 斑 一 根 线 平行 OY ， 在 OY 的 4 单位 的 地 方向 右 柬 一 根 缚 平 行 OQX， 
二 根 线 结 媚 处 和 0 不 再 过 一 根 线 ， 这 根 线 的 长 度 一 定 是 等 从 5 单 位 长 ， 
这 就 是 恕 阻 的 阻 值 ， 要 是 再 进一步 的 算法 ， 那 度 线 过 的 阳 值 和 储 电 器 
的 阳 值 部 应 该 算 进 去 ， 这 样 ， 这 个 图 就 不 成 动 其 方形 而 变 成 一 个 平行 ， 
四 净 形 了 s 
其 次 再 看 到 志愿 方面 。 妍 然 阻 值 和 电流 都 已 经 知道 了 ， 再 应 用 欧 
姆 定律 可 求 出 各 部 的 志 压 几 。 在 电阻 两头 的 电 故 是 20x3 一 60 V. ， 在 
线圈 两 闫 的 电压 是 20x9 m 180V. 在 储 志 器 两头 的 电压 是 20x 5 亚 
100 V. 。 这 样 ， 这 个 储 电 器 的 压 压 至 少 要 有 100 V.， 线 图 的 绝缘 要 能 
耐 灰 180 V.， 否 则 就 有 短路 的 庆 
这 也 ,可 以 利用 图解 的 方法 来 求 答 表 ， 知 图 三 ， 在 OX 嫁 上 画 上 60 单 位 
) 在 OY 线 上 斑 180 音 位， 向 下 老 100 音 位。 照 前 述 的 作法 ， 求 出 对 角 
线 有 是 100 单 位 长 。 


ECLine) = /ER )" 十 (Er 一 Fo)z = 人 


.ooo00 000: = 100V. 


”在 任何 串联 任 路 内 ， 窜 要 雇用 上 列 方法 求 可 求 出 任何 二 各 答 娄 。 
在 国 二 中 还 有 一 个 9 角 。 这 个 是 落 角 角 (Augle of log) 。 5 要 是 在 图 一 
中 和 只 有 电 胡 而 没有 比 图 和 储 电 器 ， 那 OB 线 和 0OX 线 合 而 神 一 也 就 足 
没有 落后 角 ， 或 电流 和 志愿 全 时 过 到 最 高 值 。 要 是 只 有 乡 轩 或 储 志 器 
， 那 电 流 妥 比 电 压 先 到 有 最 高 值 ? 印 所 谓 超 前 角 。 
其 次 再 讲 到 二 力 因数 (PoWer Rator; 卫 -了 .) 。P. 了 .一 Cos( 0 
照 前 法 求 出 对 角 线 的 位 置 ， 状 后 再 用 量 角 器 量 出 他 的 角度 ， 再 在 三 铅 
函数 表 中 查 出 Cog 9 数目， 去 掉 小 数 咒 就 是 这 个 线路 的 电力 因数 了 。 
但 是 电力 因数 有 时 又 可 以 说 是 一 个 小 数 (Decimal) 向 这 个 小 数 乘 上 究 。 
似 志 力 就 可 以 得 到 真实 电力 起 力 王 志 必 x 电流 ， 在 图 中 WA 一 20X 
100=2000 Watts。 可 是 被 有 电阻 才 真 正 消耗 电力 ? 所 叹 WT 一 20x 司 
60=1200Watts。 : 







T200 -2 二 05600n80 闻 2 
2000- 5 人 有 


党 :了 入 8 > 
“要是 用 查 表 的 方法 ， 那 Tan 人 在 表 十 坦 


5 
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出 Tan 53" 8 一 1.333。 但 了 PR. 一 Cos 6 一 0os 5308' 一 :5999 or 60 多 有 
时 候 就 直接 用 Cos 9 一 R/Z 了 地 可。 不 过 在 蔡 联 电路 内 ， 上 述 方法 不 能 


省 这 和 

WT 呈 也 TIcos 9 一 WA x 了 .FF.o 在 图 一 中 WT 一 100x20x .6 一 
1200 Watts 

商业 二 大 概 王 . 下 . 都 以 0.70 动 标准 。 在 一 个 电路 内 要 是 请 光量 较 
大 ， 卫 .了 .是 落后 电力 因数 (Lagging PP 了.) 有 要是 储 志 量 较 大 ， 
卫 . 下. 是 超出 电力 因数 (Leadind 卫 . 了 .) 

在 一 个 交流 电路 内 ， 事 联 电 路 是 不 大 有 的 而 最 多 的 却 是 像 图 四 一 
样 的 薄 习 电路 。 在 这 个 电路 内 ，CD) 耳 也 , 头 的 电压 都 是 100.V. ) 而 各 
卜 的 阻 值 不 同 ， 所 以 各 段 的 电流 不 同 o 走 AB 嫁 上 上， 


Is 4Ampsi 在 C 下 
2 


下 二 5 Apgy 丰 避 示 上 ， 


20 
Is= -一 2 Amps。 首 通 在 一 个 直 沈 昌 路 内 ， 冯 个 生理 半 下 
的 阻 值 是 





:但 是 在 交流 电路 中 ， 和 这 个 公式 不 


现在 各 段 的 电压 ， 志 流 都 已 知道 ， 进 线 的 电流 也 可 求 出 。 
Iline = /CIRJ Toz 4? 十 (5 一 2) 一 5 Ampse。 
再 用 欧 地 定律 求 出 总 站 ,= -人 = 了 20 欧 坦 。 


前 在 巴 经 说 遇 ， 鹤 有 电阻 才能 真正 消耗 量力 5 在 这 里 通过 电阻 的 
共有 4 Amps 而 其 俏 的 工 Amps 是 所 谓 不 计算 的 电力 Wattless Power 
前 面 又 说 遇 真 实 电 力 是 消耗 电阻 上 的 志 力 ， 所 以 又 WT -一 100 x4= 





用 。 再 谐 到 卫 . 卫 -WT 1) 及 WA 的 并 人 条 卫 . 下 ，WT 及 WA 的 关 休 如 


400 Watts。 完 似 电 力 是 全 部 消耗 ，WA 四 100 x5 轿 500 Watts。 因 此 


本 
| 


30 和 第 二 驰 
匠人 人 人 生生 肌 用 用 朋 Be 和 SA 有 RAR RAR RAR ee | 


I 
也 ,也 .一 400 二 500 一 :80,Tan 0 二 二 一 让 =075 5 0 二 36%52， 
及 


卫 . 卫 .= 一 Cogs 6 一 Cogs 36052? 一 -.80003 or 0.80。 
WT 到 卫 I ces 9 一 100 x5X.8 一 400 Watts 。 

到 了 这 里 我 想 各 位 对 於 怎样 计算 交流 电路 已 经 有 个 大 要 了 ， 所 以 
也 ,不 多 说 了 ， 不 过 ， 要 是 有 不 对 的 地 方 ， 膛 要 请 各 位 指教 @ 





呈 ~ 
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G 10ufd 59 伏 二 糊 : M 0 一 100MA 志 表 

Ge ， 10ufd 25 伏 志 糊 SW 单刀 单 括 开 并 

有， 208 10W RREG 2.1MH. 125MA 

R。 200Q 1TW 可 单 路 村 口 

及 : 50000Q TW Ti 12 号 汪 包 缚 在 狐 叶 直径 ， 
Re 150009810W 间 绕 6 图 ， 空 距 等 认同 
双 。 15000Q10W 号 缚 之 粗 。 
Re 10008 1W L。 “10 公 尺 时 同上 ,5 公 尺 时， 
Ti 话筒 变压器 同上 法 绕 了 38 图。 














上 海 唯 一 廉价 盘 线 电 商 店 
新 亚 乱 线 电 公司 
* 经 售 各 利 热 线 电 材料 
门 技师 代 客 设 车 
* 瞄 造 修理 各 种 夭 缘 生 机 


福 网 路 九 五 〇 号 十 二 给 三 三 一 九 思 本 9 二 涩 二 


Te 
二 








第 四 期 人 SS 


电信 晤 


一 个 了 撕 带 | 志 侣 朱 任 和 泉 吝 
本 文 原著 神 一 个 美国 业 尔 家 似 QETI， 难 然 这 样 下 统 大 由 的 『 找 
带 J 电台 在 中 国 目前 还 不 须要 ， 沈 且 许多 另 件 在 国内 很 难 办 到 ， 价 寂 
又 贵 ， 如 此 线路 内 所 说 的 石英 ) 健 电器 (Relay) 及 发 电机 (Genemator) 


“但 我 们 可 用 别 的 方法 代用 ， ? 或 把 线路 约略 更 各 一 一 下 ， 改 本 文 仍 不 失 


矿 精 彩 作品 尺 介 绍 各 位 。 
多 数 『 揣 带 卫 电台 因 须 地 位 纳 小 及 用 志 经 济 起 见 ， 皆 探 用 人 收 豆 


十 用 式 J (Transceivcr) ， 就 是 在 中 狼 了 的 时 候 低 明 部 份 作 鸭 调 幅 ， 


在 王 收 症 的 时 候 作 交 低 放 。 这样 不 期 名 使 接线 上 及 排列 上 不 益 理 想 中 
的 满意 ， 改 本 机 探 用 收发 两 部 完全 分 并 使 能 充分 长 挥 其 本 性 。 志 源 部 
在 同 定时 用 ， 代 人 AB 电 直接 市 电 ， 在 旅行 时 用 汽车 或 另外 6 又. 著 志 池 
蜀 ^ 电 ， 再 以 此 著 电 池 转 吉 发 电机 神 卫 电 。 发 电机 比 机 械 振动 代 也 电 
能 得 到 较 高 电压 (普通 机 械 振动 器 最 高 输出 仅 250 V. 100 MA) 。 使 未 
级 能 得 到 十 足 之 王 出 。 


发 射 机 


此 机 操 用 Pierce 式 石英 振 漫 ， 将 石 英 直 接 速 於 屏 极 至 栅 极 问 来 代 
蔡司 桐 间 调节 同 路 ， 同 最 早 Ultra Audion 式 线路 相同 ， 其 最 长 处 是 
不 用 调 秀 同 路 ， 故 地 位 沽 小 调节 时 也 少 一 步 麻烦 。 用 160 80 肥 40 公 尺 
石英 工作 於 本 身 明 率 。 或 第 二 次 副 波 时 可 得 到 极 湖 意 成 绩 。 苦 未 似 
6L6 作为 倍 明 有时， 中 和 可 省 去 ( 印 工作 认 第 二 次 副 波 时 ) 。 改 合用 160 


及 4 公 尺 雨 顽 石英 印 可 工作 於 四 主要 业 尔 波段 。 在 湖 极 300 V. 15 


MA 时 在 20， 40，80 公 尺 有 20 Watt 输入 。 调 波 用 6N7 忆 类 放大 10 


Watt 输 出 ?大 的 能 得 到 95 上 世 力 ， 用 Fone 有 15 Watt 输出 。 未 放 级 


天 剑 用 两 可 蝎 俩 二 到 及 一 分 需 张 图 失 运 、 朋 民 庆 从 证 呈 只 须 把 总 阻 


车 


调整 得 首 合 能 配合 各 种 天 比 ， 所 以 对 扩 带 收 绩 可 说 最 便利 也 没有 了 。 

















3 和 


WA wyoewwvana RARARRARRRARARRRR RS My 


在 野外 旅行 时 把 一 你 相 霹 长 季 的 天 乡 可 在 两 析 柑 间 就 能 工作 回 油 。 
调整 时 先 兰 此 本 


合 恬 除去 ， 转 克 
重 M 表 指数 降 至 最 低 
一 点 然后 接 上 配合 器 | 
将 Ta 分 头 丈 入 某 园 。， | 
转动 Cs 的 50" 光 景 ，| 
调整 0 ， 此 时 M 表 
指数 少许 逢 高 (但 交 
加 于 配合 器 时 低 点 ) 
使 Ole 得 到 谐振 
(Resonance) 如 Cis : 
不 能 得 到 此 点 须 再 转 图 二 
吉 Cs 及 调整 1s 至 另外 轿 ， 此 步 手 续 完 成 然后 转动 Cls 至 M 表 指数 最 大 ， 
.5 碾 流 的 75 MA 光景 ?测验 输出 有 时 可 在 天 线 同 路 一 电灯 泡 ， 在 
ee 

Ra 蜀 调 整 式 志 阻 以 校正 各 部 电压 振 滥 及 房 数 200 阅 . ，( 须 注意 此 
人 0 Y 不光 坟 0 去 相 
. 房 极 300 立 . 悼 柚 用 一 降 压 电阻 使 得 到 较 好 调 波 成 分 
ie 
话筒 之 4.5 六 合用。 继电器 不 工作 开关 在 三 收 直方。 当 DPDT. SW,， 
放 在 『 线 了 方 时 继 志 器 随 起 作用 而 将 天 线 板 向 发 射 机 5 此 “DPDT， 
汉 W 同时 亦 管 理 站 获 机 高 压 用 。 调 波 办 出 之 忆 类 放大 沁 历 器 Ts 是 寺 门 
;竹下 揣 举 」 维 射 机 用 。 次 级 阻 但 为 4200 欧 姆 ， 双 通 合 6N7 屏 极 。 益 用 
人 一 开关 将 其 短路 。 


站 和 机 2 
“此 小 小 超 外 差 机 包括 四 只 金属 真空 管 ， 混合 管 61.7 哲 用 再 生 第 一 
: 检 波 ， 再 生 用 Re 调 莉 昼 顶 便 压 ， 非 但 能 使 选择 性 及 雪 敏 度 增高 条 
假 像 明 率 也 可 一 律 免 去 ”收获 然 没有 中 放 其 成 绩 足 双 与 有 者 粗 比 "站 


: 音 粮 与 天 线 间 用 绝缘 接线 在 6L7 栅 极 比 上 环绕 四 五 图 ， 使 天 缚 至 收 交 
机 有 一 小 储 电 量 用 此 法 代替 小 型 天 乡 储 电器 饱 有 地 位 又 省 人 金钱。 所 
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用 三 极 管 ，655 振 漫 运 出 接 入 6L7 第 三 栅 (Injector Grid) ，617 第 二 


“ 栅 经 电位 器 接 至 6B5 队 极 及 中 胃 释 历 器 。 第 二 检 波 6B5 用 栅 漏 检 波 用 


此 法 检 波 过 两 电 检 波 去 敏 得 多 。 在 短波 收音 机 因 部 是 极 厦 讯号 故 操 用 
柚 涡 检 波 最 蜀 通 宜 。 





第 二 检 波 管 之 再 生 园 可 用 28 中 或 30 号 缘 在 5/s 叶 直径 木 梗 上 统 100 
图。 再 生 用 5000Q 电位 器 控制 ， 故 用 此 再 生 图 后 执 论 维 话 或 电报 时 一 
律 可 收 散 乱 道 。 在 收 由 发话 时 可 将 Ria 转 至 最 小 阳 力 就 是 将 6F5 之 除 
极 使 其 通 地 = 

排列 可 看 照片 两 刀 波 段 展 闫 笛 志 器 (Band condenser) 放 在 底板 
前 面 中 间 用 75XX67”X 工 斑 2 的 铁 片 一 能 8 形 使 第 一 检 波 及 振 滥 完全 两 疮 
振 沉 及 检 波 线圈 及 储 电器 互 放 在 左右 两面 6 在 调整 时 Cat 因 短 波 不 像 
广播 收音 机 只 有 一 只 线圈 容易 校正 故 在 短波 用 公 束 来 校正 四 付 线圈 根 
本 办 不 到 ， 所 以 检 波 及 振 波 一定 须 分 于 转动 才能 得 到 良好 成 绩 。 在 妆 
芷 业 乡 访 号 时 可 先 将 Cle 及 Coi 转动 至 差不多 同一 度数 ， 转 至 业 从 波 一 


。 段 中 心 ， 再 转动 O uC 波段 展开 储 志 器 就 能 很 舒服 的 收 到 全 部 业 俱 讯 ， 


纤 


了 nm 且 调 整 式 志 了 胆 因 高 压 输 出 有 :00 V. 这 样 对 下 到 部 之 真空 管 类 
受 打 学 ”所 必须 将 及 1 调整 到 250 V.。 信 部 的 箱 闫 12 高， 18” 深 


7 私 2? 漳 底 7 末 时。 
， 00 一 .01 mfd :- 二 了 Re 一 2509 10 双 . 
4 .00015 mtd Ra)Rir 一 25009 50 奴 , 调 整 式 
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GaCa0607:20Cs,Cio 一 
一 :0001 mtfd 

Gis501750C2 一 .1 mfda 

CiyC2zs 一 1I0 mfd 25 

CisyCa 一 .01 mfd 

CC 一 0001-mfd 

Co 一 .005 mfda 

0Ose3Cso 一 8 mfq 

Cu 一 :00015 mfa 

CisyGis 一 .00025 mfd 

Cl 一 中 和 储 电 器 

Ts 一 150 MK， 和 A。Choke 

Giw6, 一 .0001 mifa 

CsoyCop 一 .000025 mafd 人 光速 


.001 mfd 


R, 一 10000Q 10 W. 
Re 一 150009 20 W. 
Rits 一 5000Q 志 位 器 
Ris 一 50000Q 50 W-. 
Ri 一 600009 2 W. 
了 ;一 100008 1 W. 
Rs 一 15009 工 册 . 
R, 一 5008 芒 双 

了 及 io 一 50000Q 需 位 器 
了 Ru 一 800000 到 双 
及 :3 二 2 meg 靶 驻 
Ris 一 10000Q TVW: 
Ris 一 100000Q 琅 妈 
R 一 1500Q TVW， 


图， 大 








0 
| 包 综 二 长 1341 包 莉 
头 | 在 池 圈 分 上 冰 在 10 图 分 





18 图 16 焉 线 占 80 图 16 号 线 客 12 图 22 号 人 允 红 11 图 22 减 伙 称 


四 长 1 芭 2 中心 分 
头 


独 每 5 图 分 


全部 
唐 冠 雁 ， 冀 南 琦 ， 
沈 庆 蘑 ， 








请 示 详 细 地 十 
沈 述 纪 ， 近况 如 何 念 苦 ! 林 信 戎 由 编辑 室 转 。 


包 线 占 攻 了 下 名 总 1 区 大 丰 
头 | 叶 在 域 圈 分 头 |3 翅 图 分 


密 | 6 固 22 号 人 人 杂 人 
包 线 占 长 15 在 | 包 线 古 长 了 叶 
头 | 叙 团 分 普 在 工 汉 圈 分 头 











部 光 祖 . 
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Sweetebeeeayeeyebeh 放 RbeaaheoboeetaRRhseteateaaaRat- 





简 章 
(一 ) 本 栏 专 贡献 给 读者 作 学 术 上 肯 作 上 之 探讨 ， 尺 及 关 认 
本 刊 之 批评 ， 建 议 ， 询问 等 。 器 可 来 西 在 本 实 公 并 对 
论 6 
(三 ) 各 问题 或 意见 依照 来 信 收 到 之 次 序 ， 挨 次 健 量 刊载 
(三 ) 来 丁 红 需 印花 或 癌 答 狐 ， 共 缮 窟 清楚 印 可 。 
(四 ) 如 有 对 原作 者 或 译 者 有 所 资 询 可 附 三 分 邮票 四 枚 ? 由 
编辑 室 代 欧 竺 过 ， 其 答 履 在 本 栏 内 发 表 。 
(五 ) 来 西 请 寄 上 海 寡 波 路 651 号 编辑 部 。 
(去 ) 来 西 请 窟 明 姓 名 及 通 训 不 。 
(一 ) 概 汉 北 市 思 十 再 沈 伊 
允 参阅 贵 刊 第 一 卷 第 二 期 第 三 页 最 小 型 三 管 超 外 差 旅 行 机 一 
文中 有 一 公式 祈 : 
Te Zp 7 Zas 
因 租 人 学 识 涝 簿 准 尺 洞 灰 ， 改 来 西 请 贵 社 转 癌 吕 先生 于 本 刊 中 畦 
此 公式 作 详 细 发 表 动 有 …… 
答 : 
沈 伊 兄 : 项 自 乱 线 电 精华 编辑 部 转 来 大 西 ， 知 对 拙 作 旅 行 机 二 
文 有 所 质询 ， 今 特 详 答 之 如 下 > 如 有 错误 ， 尚 希 莽 正 5 
在 演化 公式 Pb/Ts 一 人 Zp “1 人 Za 以 前 ， 必 须 夺 萤 学 有 相 
当 感 念 ， 否则 丽 不 易 明 暗 。 
第 二 须知 磁力 线 (g%) 及 诱 半 量 的 定理 3 





臣 三 适 磁 率 ， 例 如 空心 线圈 的 上 LE 王 1。 
也 二 磁场 纱 度 。 
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A 一线 圈 心 的 面积 。 


N 
工 ( 蘑 学 量 ) 三 2 
一 缚 图 总 图 数 。 


工 一 线圈 中 之 朋 时 电流 。 
芍 是 将 (IT) 代 入 (2) ， 


很 如 有 一 线圈 共有 N 图 所 段 长 度 1) 综 圈 中 流 过 电流 过 单位 Amp， 
(IT) 音 位 为 em 1 Amp. 一 10 em.u.) 则 线圈 中 的 磁场 敬 度 了 可 由 
下 列 公式 表 之 : 

下 和 上 2 
= 1 
代入 (3)， 
= 让 < 交 光 人 让 鞋 让 (5) 

从 (5) 中 可 看 到 A，1) 47， 等 毕 欧 常数 ， 所 以 诱导 量 ( 工 ) 油 
恕 图 数 的 平方 成 正比 9 

公式 (5) 中 工 的 单位 是 e.m 必 .， 一 亨利 等 让 10? e.mu。 

再 欠 总 阻 公式 


2 二 27 有 
所 区 Zp 王 27 17TD (7) 
Zas 王 27 1Ls - 六 二 0 全 计生 下 
(6)7 7 2 > 二 


ae 
线 已 流明 请 演 量 与 恕 图 数 平方 成 正比 所 以 3 
Zp/Zs 一 Now/Nw 或 Np/Na 一 / Zp 7 | 2 
第 二 期 的 Tb ;， Ts 就 是 这 填 的 Npy NSs9 虽 建 德 上 | 
(三 )- Dear 8MK: 
因 痪 小 弟 不 会 客气 就 此 冒昧 地 ， 老 老 实 赛 请 教 老兄 一 此 事情 
硕 望 赐 于 答 揽 蜀 盼 。 请问 “老兄 的 发 话机 的 天 线 有 多 少 长 :引入 仿 搂 





第 四 期 大 人 = 人 本 37- 
在 什么 位 置 ， 苍 希 代 周 8MG，8GS，8YY 询 问 天 综 长 度 ， 引线 位 
置 ， 神 符 。 又 天 缚 上 的 小 志 珠 是 败 伏 的 ， 亮 度 如 何 )， 涯 把 最 亮 时 当 作 
100 外 调 波 的 话 ， 则 有 百 分 之 天 ?请 认 每 有 晚 七 时 半 ， 告 诉 我 可 也 因 漓 
每 晚 七 时 半 到 和 时 一定 等 着 老兄 的 佳音 。 

小 弟 的 二 架 发 音 机 ， 做 好 了 近 三 个 月 ， 因 驳 没 有 庆 当 天 线 乱 法 工 
作 ， 由 於 盘 法 架设 比较 长 的 天 线 ，Zepplin 式 的 太 注 目 了 :真是 没 ; 
解决 的 问题 。 特 请 “老兄 给 弟 一 个 不 客 所 的 指教 ， 真 使 小 弟 十 分 感激 
的 。 

鹏 说 “ 兄 等 所 办 一 不 是 商业 化 的 厅 语 ;小弟 十 二 分 广 避 的 等 候 着 
此 有 新 生气 的 杂 语 问世 。 ”最 后 玖 祝 

老兄 的 康健 ! 将 南 琦 证 上 
: 


南 琦 兄 3 拜读 了 来 西 尺 后， 就 知道 兄 之 性 情 索 燃 之 至 ， 真 不 愧 
称 礼 真正 业 父 家 的 性 格 ， 不 拘 礼 节 。 现 第 特 借 本 刊 之 一 角 ， 双 所 知 一 
二 奉 告 二 错误 处 尚 希 指 教 。 

弟 所 用 之 天 线 长 度 为 三 干 三 只 ， 距 疮 中 心 点 约 四 只 入 时 处 接 饶 线 
， 鱼 线 长 度 的 二 十 只 ， 须 稚 直 认 三 十 三 尺 水 平 部 份 ， 然 后 此 馈线 可 作 
任何 角度 引 至 发 射 机 上 上。 引入 线 长 度 钝 短 您 好 ， 尺 防 高 明 率 电流 之 损 
失 ， 此 天 线 之 本 身 波长 等 从 发 射 机 波长 之 半 ， 所 尺 方向 性 上 蕊 有 密切 的 
关 人 条 ， 如 此 天 线 二 痛 ( 邹 二 绝 尹 子 ) 方 向 交 束 西 ， 则 此 天 线 放 射 之 方向 
仅 神 南北 ， 这 点 有 要 希望 兄 有 架 置 时 决定 朝 着 自己 所 硕 望 能 通 到 电台 的 
方向 好 了 。 

8MG- 亦 用 此 种 天 线 ， 他 的 方向 是 彰 南 ， 所 以 南美 洲 业 从 电 台 收 
他 极 蔬 上 至於 谈 到 小 志 珠 与 调 波 百 分 程 度 ， 这 间 问 题 却 很 准 同 答 我 
用 的 小 电 珠 是 6.3 伏 0.8Amp.， Mazda 牌 子 ， 当 发 射 时 小 电 珠 改 自 先 二 二 
说 话 蛙 这 小 志 球 光 作 极 菠 时 跳 只， 双 肉 服 的 烤 察 很 准 决 定 调 波 的 百 分 
程度 ， 或 有 个 高 通 率 电流 表 事 到 天 线 上 ， 当 说 话 肝 此 天 缘 恒 流 能 继 秆 
异 高 百 分 之 二 十 处 就 可 ，。 恕 之 小 志 珠 是 当天 线 志 流 表 用 的 ， 益 说 话 
时 时 极 孩 跳 趴 似 的 光亮 驮 站 -这 调 波 百 分 程度 就 很 可 以 了 s 

73 de 8MK Box 685 Sbh'ai 
() = 王 景 生 西 
可 否 在 第 四 期 上 刊 一 全 世界 长 短波 和 节目 表 用 上 海 时 间 表 明之 在 、 
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每 二 电台 叶 忠 学 请 广 明 一 二 三 …… 数 目 字 样 ，「 一 表示 用 一 灯 机 能 
收 到 该 二 台 ，「 二 了 表示 用 二 奈 机 能 收 到 该 电 各 ; 这样 对 庆 每 个 业 徐 
者 是 非常 有 各 的 ， 如 不 能 照 刊 请 将 理由 答 履 在 第 四 期 上 上 

读者 王 景 生 


任 。 
关於 侈 世界 长 短波 邹 目 表 一 事 ， 因 秀 围 太 广 夭 失 刊 戴 印 能 刊 戴 


， 亦 非 一 本 杀 读 所 能 登 完 ， 据 编辑 室 所 知 ， 市 上 有 各 国 短波 电台 播音 
时 间 表 出 售 ， 如 需要 可 代 动 购 祖 。 至 认 在 算 目 芝 广 一 ] [三 了 等 事 
) 因 为 短波 有 越 距 特性 关公 ， 且 各 地 收 外 情形 不 同 ， 又 收音 机 只 燃 数 
相同 而 成 绩 不 同 ， 故 上 上述 建议 实 乱 法 昭 闪 ， 上 尚 希 说 之 。 

编辑 室 误 徐 


吾 祖 责 名 一 第 胃 世 


SN 
江 症 


NE 
RN 


二 
- 惠 和 ”大 指 在 法 等 


售 均 房 持 斥 各 ” 理 经 家 独行 癸 登 量 柯 淹 上 











设计 : 朱 松 疮 
笔者 : 部 光 祖 





前 言 :在 前 赣 色 的 天 空 ， 翅 敏 的 收音 机 ， 充 满 了 OM 们 的 Xu 呼 
号 ， 很 粗 弗 的 音调 ， 毫 盘 音 颜 的 者 音 ， 给 收 牙 重 台 的 业 条 者 牙 腻 了 ， 
矢 疑 的 ! 我 们 是 需要 一 位 美妙 的 音调 来 调和 这 空气 的 沉 闪 。 在 西洋 各 
的 的 小 姐 电 台 却 有 不 少 ， 可 是 在 中 国 真 是 风 毛 月 角 ， 也 可 以 说 是 速 中 
毛 角 -都 找 不 到 呢 ! 在 四 年 前 著名 业 多 考评 约翰 君 曾 高 击 下 呐喊 了 少 
女 们 起 来 吧 『 玉 可 是 没有 少女 小 姐 个 来 蛮 应 ， 路 然 在 这 四 年 中 间或 有 二 
二 位 小 姐 电 台 出 现 ) 但 大 多 数 是 用 电码 出 现 ) 美 妙 的 击 音 还是 不 能 聆 到 
“有 果 不 出 天 家 的 戎 望 ， 一 位 中 国 小 姐 风 电台 终 於 是 出 现 认 二 十 米 波段 
中 ) 瑶 音 是 那 庆 的 美妙 ;就 号 是 那 弃 的 稳定 ， 带 着 一 苑 很 地 靶 悦耳 的 
调子 :使 火腿 们 耻 到 感 党 一 种 不 可 描写 的 情调 5 我 想 一 位 爱 收 陨 业 从 
流民 的 同志 一 害 是 每 晚 等 候 着 她 的 讯 器 ， 需 里 烤 上 访 台 主 人 余 小 姐 肥 
设计 者 朱 先 生 ( 和 XU8P，…) 颇 友 善 ? 很 幸运 的 能 得 到 了 他 个 的 允许 将 
该 台 全 部 情形 能 在 本 刊 刊 出 ， 实 属 准 得 ， 牧 者 膛 妥 附 笔 致谢 。 
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-二 台 的 构造 : XU8YL 电台 的 构造 ， 在 现时 的 中 国 可 说 是 有 相当 
的 摩登 化 ， 路 然 她 的 电力 让 不 大 ， 可 是 设计 方面 很 奇妙 ， 这 是 值得 介 


绍 给 读者 的 。 
光一 6C5 | 光 66 共用 翰 | -om 了 
汪 区 央 于 3 SS 
[全 人) 全 
} | > 
输 :28 | 500 凡 ) 本 
只 iomf mA tm 记 So 00A 
有 全 泌 三 号 mn 》 
三 :25 六 mt 袜 05 
meg 果 7 = | 
2oom trm 帮 | < om 了 CHASSC 


发 射 机 是 用 6V6G 五 英 振 小 ， 用 6T6G 倍 明 ， 难 然 说 是 倍 明 劾 力 不 大 

5 但 是 此 机 有 一 个 重要 玫 现 ， 在 上 图 中 0 用 :0001 MED， 有 用 2 Meg 

的 数值 使 得 倍 通 的 动力 增高 不 少 ， 这 点 值得 读者 去 试验 的 ， 再 谈 调 波 

是 用 五 英 话 简 配 双 6J7 一 605 两 级 前 级 放大 ， 盖 因 石 英 话 简 输 出 很 小 

葛 原 赦 。 调 汶 是 用 二 焦 6L6G， 作 Heising 调 波 法 ， 这 庄 又 有 一 点 值 

得 起 到 的 ， 隐 明 的 XU8PL 利 用 一 本 ER RS 3 

售 UTC 功用 党 压 器 ， 成 一 个 鸭 此 邮 

式 调 波 法 所 用 之 调 波 变 屡 器 ， 益 且 

.可 随意 控制 声音 的 音调 4% 曼 有 (InvVe 
TSe EeedbacKky 的 装置 ， 有 了 上 上 列 

苑 惩 优良 的 届 备 所 以 能 使 得 产生 的 上 

讯号 ， 稳定 清楚 ， 而 悦 征 了 。 

谈 到 妆 音 机 部 份 ， 最 初出 现 空 

中 圭 是 用 一 架 善 过细 约 式 长 短波 站 请 

音 机 ， 和 后 来 是 用 了 一 如 很 合 时 代 化 量 
的 收音 机 三 共有 八 合 真空 管 二 6L7 

作 混 通 ，6C5 高 通 率 振 温 ，6K7 中 下 

放 6C5 ， 第 二 检 波 ，6J7 差 通 振 入 

还 有 一 集 6J7 ，6R6 ， 成 音 放大 ， 0 
”一 焦 80 全 波 整 流 ， 此 线路 乱 特 殊 之 一 - 什 三 = 国 
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束 ， 故 未 介绍 给 读者 ， 收 音 的 成 绩 却 很 韦 敏 ， 南 美洲 ? 北美 洲 ? 菲 利 
袖 的 讯号 都 能 站 到 很 窗 。 

工作 情形 ， XU8YL 的 成 立 在 一 个 服 冬 的 晚上 ， 笔者 在 家 中 
温 恤 功课 急电 话 铃 击 大 作 ， 方 知 XU8Y 工 约 笔 考试 话 ) 我 欣喜 
万 状 - 五 千年 来 中 国 的 领空 中 ， 被 一 位 小 姐 志 台 的 讯号 突破 了 这 
胰 多 庆 一 件 的 泪花 事 ， 同时 笔者 也 能 菌 地 指 第 一 炊 与 下 小姐 电 人 台 丁 趟 
话 3 在 必然 的 条件 下 ， 一 位 业余 生 手 同时 又 是 一 个 女性 ， 当然 说 话 
时 有 焉 下 格格 之 者 汪 话 说 了 雨 三 名 ， 便 不 能 继续 下 去 上 每 个 初出 
现 空中 的 业余 者 都 是 这 般 情 形 - ， 当 状 地 不 能 例外 的 -: 哈 【 地 好 
PF 在 过 避 助 而 完全 了 这 一 次 有 兴趣 而 有 意义 的 通话 。 这 经过 了 多 
次 通话 的 怒 验 ， 余 小 姐 的 胆 大 了 拿 起 话 简便 毫 乱 其 事 的 提高 类 绕 的 嗓 
子 与 国内 外 业余 同志 说 。 一 直 工作 到 现在 仅 有 短 短 三 三 月 的 时 期 ? 可 
是 地 的 芳名 AMY .小姐 却 芷 动 了 全 中 国 全 世界 ， 内 地 的 同志 等 候 着 她 
的 讯号 出 现 ， 南 美洲 的 同志 很 留意 的 寻 的 她 地 美妙 之 新 ， 本 地 的 同志 
争先 丽 后 的 呼叫 她 。 可 是 余 小 姐 的 身体 却 很 训 弱 每 次 工作 时 间 尘 


“不 长 入 ， 这 样 使 得 下 火腿 了 们 更 名 先 坝 后 了 ， 计算 工作 的 成 绩 是 十 二 


《 


落 分 的 美 消 ， 因 鸭 发 射 机 的 电力 很 小 ， 输入 电力 仅 有 十 从 百 特 ， 但 会 


能 金 叫 到 南美 洲 阿 根 庭 的 业 父 电台 ，LU1，LU2 等 :她 的 就 号 到 南 


美洲 是 QSA5 及 7 ， 移 了 这 个 满意 的 报告 ) 淆 动 了 不 少 的 本 连 西 笠 
业 体 者， 潍 至 有 然 个 西 人 不 十分 相信 此 事 ， 很 弗 默 的 余 小 组 对 他 们 说 
『 有 空间 ， 不 妨 到 含 下 来 参观 症 从 此 西 人 业 俏 者 一 者 不 冤 。 膛 有 一 件 
笑话 就 是 与 二 UIJG 通话 ， 而 对 方 也 汪 一 座 小 姐 志 台 劳 名 下 玛 因 各 涉 
本 地 们 灭 相 谈 得 高 提 功 分 略 别 时 ， 大 家 说 王 入 入 本 祝 好 1 哈 上 此 外 通 
通 到 一 些 日 本 业 尔 需 侣 ， 内 地 启 业 尔 者 计 通 到 有 桂林 6MK 重 废 4DG 
9NO ， 贵 防 5WT， 汕 头 6MJ ， 广州 TB 等: 电台， 他 们 的 报告 多半 县。 


QSA5 及 6 一 9 很 完善 的 讯号 。 


最 和 后 我 就 要 谈 XU8YD 的 天 缘 是 用 半 波 单 根 式 三 十 三 尺 綦 他 的 
放射 方向 是 对 着 南极 ， 所 色 是 是 南美 洲 是 很 便当 革 XU8Y 电源 部 份 
录用 83 秒 和气 束 流 供 给 全 部 ， 汉 上 都 是 和 XXGS8YL 的 最 近 详 情 2 有 果 有 了 


新 的 发 现 及 进展 ， 当 在 本 读 刊 出 。 
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业 儿 情报 探 子 


12. 大 家 努力 3 我 国 科学 向 来 落后 于 别人 ， 当 然 业 乡 打 缘 志 事 类 更 
不 能 例外 } 可 是 说 未 也, 很 亩 愧 ， 我 国 业 俏 者 电台 的 讯号 ) 不 是 天 音准 吏 
就 息 讯 号 不 楼 ， 因 鸭 这 点 时 时 部 本 连 外 估 或 外 国 业 俏 者 所 轻视 ， 自 从 
吉 复 我 们 却 不 到 承认 我 们 是 退步 的 ， 不 进步 的 ， 我 们 看 内 地 闪 休 电台 
十 分 发 过 ， 全 用 石英 控制 讯号 檀 定 ， 就 是 在 颇 准 狼 展 的 『 了 钱包 了， 二 
十 米 门 亦 哇 现 一 可 新 的 气象 。 电 台 完 美 , 电 力 孩 大 ) 外 集 业 俏 者 所 景仰 
? 但 是 话 又 说 同 末 ， 讯 号 不 楼 ， 声 音 失 真 的 业 销 讯号 当然 不 常 可 以 聆 
到 ， 浆 论 如 何 比 从 前 好 得 多 。8MK 避 8MG 曾 说 过 下 如 果 我 的 讯号 不 
楼 ， 帮 音 失真 ， 我 情 顾 停 止 工作 ， 努力 改良 音质 工作 “8YY?" 曾 既 下 
- 遇 一 冀 兰 功 来 改进 音质 方面 ，8MB 不 惜 经 济 问 题 装 置 石英 振 滥 ， 以 
求 讯号 种 定 ! 诸如 此 类 之 事 极 多 ， 准 道 我 们 退步 的 表示 雇 ? 恕 之 我 们 
们 底 目 的 有 是 不 受 人 家 的 到 视 ， 却 要 大 家 努力 ] 。 

113 国产 石英 ! 要 得 使 讯号 各 定 赔 耳 ， 最 好 是 用 石英 控制 ;石英 
的 企 格 很 高 ， 失 前 北平 中 央 研 究 院 曾 有 出 品 最 高 可 磨 到 3.5 MO ， 价 
” 格 兹 不 高 ,的 十 俏 元 一 志 当 时 娄 稍 家 多 揉 用 如 XU2ST， HG 等 : 自从 


各 事 开始 后 ， 该 院 随 政府 西 和 过， 最 近 据 闪 地 业 徐 者 谈 及 内 地 现 大 批 找 


品 石 英 价格 极 廉 最 高 可 庆 到 14 MG ， 就 是 变 遇 率 式 的 石 茵 ， 每 韦 价 公 
约 信 十 元 ， 可 惜 下 孤岛 了 同志 不 能 购 到 ， 实 感 遗 贼 。 

14. 通话 程式 『 风 了 发 射 机 将 要 风行 一 时 不 相信 你 可 汉 并 收 红 
机 一 难 三 十 未 波 米色 你 聆 到 很 美妙 你 中 国 业 条 家 的 呼 的 )GQ 1 所 以 直 
通话 程式 方面 我 们 须 得 讨论 当 与 西 人 ， 说 话 有 时 ) 拐 疑 的 ?我 们 须 用 英文 
未 说， 但 是 十 方 都 是 中 国 开 ,而 来 襄 英 文 这 似 竺 有 点 太 幽 足 了 上 (但 内 


有 目的 却 不 能 一 槛 而 论 例 如 欲 乏 习 英 文 者 ) 谈 到 通话 程式 走失 前 某 引 “ 


谈 曾 经 由 某 业 尔 者 提 到 ， 可 是 因 冀 肝 下 风 由 电台 极 少 不 能 推广 到 全 国 
业 销 者 的 应 用 ， 现 探 子 曾 不 时 了 难 到 8MK 及 8YY 用 中 文 方式 通话 这 二 


束 使 我 极 大 的 高 全 ， 所 以 合 希 望 各 业 徐 者 有 所 意见 以 约 棕 改 便 振 定 标 
准 通 的 方式 ， 这样 对 从 新 进 业 休 同 志 及 英文 较 差 之 同志 确 有 极 大 的 邦 “ 


助 1 


二 . ROA : 在 最 近 歼 家 某 革 打 作 电厂 神 了 要 推销 自己 的 质 物 3 
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不 惜 下 了 最 大 的 广告 葛 ， 供 命 宣 传 做 广告 ， 例 如 说 下 本 机 闪 部 全 用 
了 OA 灯 泡 及 美国 另 件 等 … 这 样 一 来 造成 一 般 大 内 的 心理 ， 尺 真 空 
管 的 牌子 最 好 要 算 - ROA ， 这 固然 也 不 错 ， 记 得 从 前 探 子 开始 研究 胡 
线 志 上 时， 了 OA 真空 管 底 确 的 是 不 壤 ， 可 是 价值 也 十 分 兄 贵 自从 吉 后 
探 子 本 人 对 真空 管 扬 渐 的 起 了 怀疑 心 ， 发 党 有 一 些 真空 管 动 力 不 是 从 
前 那 床 高 起 ， 但 是 信仰 的 心 还 没有 完全 失去 ， 在 本 月 起 该 公司 定 从 
增加 ?同时 市 面 又 有 大 批 新 真空 管 出 现 ， 外 过 是 有 相当 的 美 棍 了 印 着 
一 个 狗头 商标 。 探 子 日 前 受 友 人 之 旗 ， 便 购 得 上 式 之 真空 管 数 焦 ， 当 
购买 时 由 兆 线 电 公 司 用 真空 管 测验 表 试 验 全 部 “GOOD?” 返 家 和 后 印 糙 
入 收音 机 内 印发 现 75 号 真空 管 不 亮 ， 探 子 大 奇 ! 拔 下 自用 欧姆 表 试 之 
两 焰 作 极 不 通 ， 但 发 现 灯 作 之 一 脚 与 除 极 脚 相通 ， 探 子 意 神 当 搬 造 此 
真空 管 时 太 粗 心 ， 而 出 厂 时 ， 又 不 经过 懂 密 之 测验 之 故 。 


3@SI- ZEB1T 小 区 


连续 的 在 第 一 第 二 两 期 上 刊载 的 都 是 欧洲 的 业 人 条 国 家 ， 现 在 这 庄 
要 介绍 揭 的 是 业 杀 家 所 难 通 到 的 非洲 那儿 寄 来 的 。 非 洲 有 是 果 人 与 野 玛 
所 出 没 的 地 方 ， 是 冒险 家 的 人 圆 ， 我 想 这 引 QSL 一 定 能 绝 使 读者 感 别 
兴趣 。 

这 张 QS 了 的 设计 萄 不 是 顶 漂 亮 ， 可 是 十 二 菌 分 的 简明 。 他 的 电台 
在 世界 上 很 出 名 ， 位 於 非洲 的 下 缀 德 西亚 本 ， 此 地 在 历史 上 也 有 相当 
的 地 位 9 

再 读 到 他 的 志 台 也 很 完美 ， 他 的 收音 机 很 好 ， 在 夏天 QRN 很 重 
大 的 处 境 下 还 能 站 到 -mm 
XU8MK 的 训 号 ， 声 ` 
下 轿 中 可 尺 看 到 。 区 

新 生火 腿 卫 们 或 - 
短波 -itener1 假如 
你 们 有 支 基 中 或 心血 
来 淹 的 要 想 on air 的 
说 ) 那 设计 QSL 的 时 
候 ， 本 刊 各 期 上 所 刊 
。 载 的 足 资 参 考 1 











sse 


3 如果 读者 不 健忘 的 话 ， 膛 记得 在 创刊 号 上 业 休 先进 直 振 德 沿 所 
- 撰 一 文中 曾 说 理 『 “ 乱 线 志 精 半 咏 员 责 的 人 都 是 学 校训 的 同学 
以 课 休 的 有 时间， 来 作 学 入 上 的 研讨 …… 了 一 话 吧 ， 不 错 ， 我 们 礁 都 是 ， 
各 大 学 的 学 生 ， 闪 本 刊 是 完全 以 作 学 了 术 上 研讨 及 联络 各 乱 线 研究 者 的 
感情 鸭 目 标 。 我 们 决 不 如 一 般 想 像 ， 久 蜀 『 编 辑 老人 条 习 是 可 莹 而 不 可 


二 及 的 二 相反 地 ;我 们 都 视 自 经 历 过 初学 考 的 一 并 的 .或许 至 今 还 过 留 ， 





着 。 和 初学 者 的 困难 以 及 互相 间隔 膜 的 靖 兰 都 嘻 着 过 ， 亦 曾经 怀 着 满腔 
热 望 的 写 了 一 一 封 信 给 获 让 的 问答 栏 ， 诉 说 心中 所 因 或 着 的 问题 ， 给 果 
等 了 半年 多 才 见 到 回答 ] 这 又 何 能 责怪 ? 踢 在 因 驻 询问 的 人 太 多 了 1 
本 刊 关 和 这 梓 ， 祝 少 硕 望 能 减少 请 者 们 一 些 兰 问 ， 能 增 办 大 家 的 友 ， 
营 ， 难 状 不 一 定 是 见 过 面 的 。 
二 而 大 元 地 难 的 尔 人 ， 不 要 双 坑 自己 的 间 题 押 礁 可 关 ， 交 不 
雪 以 产 对 本 天 枚 评 贸 固有 伤 上 面子 卫 ， 我 们 请 请 者 把 这 本 能 让 当 作 是 
自己 的 ， 障 时 的 首 责 和 ， 扶 助 掀 ， 使 之 成 欧 大 梁 的 烛 国 。 
本 期 住 作 共 多 ，do8YL 秋 台 的 介绍 ， 尚 国内 部 诸 之 地 ， 过 玉 不 
预备 多 说 ， 留 给 请 者 血 阅 吧 下 期 作品 有 品 建 德 君 的 下 辟 上 太吉 上 两 
ne 


3 柱 、 症 - 
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邮票 代 第 九 五 折 汉 一 向 以 下 动 限 


原理 ， 守 验 ， 新 闻 ， 翻 译 及 娄 徐 消息 等 总 敬 迎 
缮 写 清 楚 ， 加 标点 符号 ， 仿 本 刊 格 式 ， 译 稿 须 广 原 书 名 | 
时 水 给 


水 清 ， 如 有 照相 图 须 将 照相 或 原 书 寄 下 。 
牙 便 ， 除 稿 未 须 广 真实 姓名 地 址 及 益 齐 以 便 通 信 及 和 至 


本 
-来 稿 恕 不 退还 ， 和 芋 附 夺 你 考 除 直 0 
本 编辑 部 有 删改 来 稿 之 权 。 

来 稿 一 经 刊载 版 权 印 局 本 社 。 

来 稿 刊 载 后 ， 隔 月 玫 酬 ， 稿 葛 每 千 字 一 元 至 三 元 ， 上 照片 另 加 .o 
收 稿 不 上 海 寅 波 路 651 号 条 缚 志 精 人 芋 社 。 SR 


人 








县 本 人 同和 全 有 下 和 二 
本 RADIO LABORATORY  - 





二 只 二 一 二 一 关 一 六 去 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 到 妆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 全 


着 未 宽 验 室 声 上 海 各 大 学 同学 所 创 状 在 务 大 学 才 授 莉 半 -下 ， 


)， 专 致 力 研究 德比 电 - 歼 现 鸭 大 梁 服 务 起 见 -7 特 利用 空 体 时 一 


间 专 门 设 人 三 这 设 下 列 各 部 
| ，，， 双 供应 各 界 之 需 
1. 业 从 部 : 人 ) 专门 答 蚌 各 界 对 迷 依 多 
- 缘 二 及 对 浆 综 电 实 验 有 所 疑问 ， ， 站 扶助 新 进 同 尔 者 路 入 业 
销 图 地 等 事项 (此 项 德 双 邮 信 同 答 ， 请 附 同 件 邮 党 ) 


1 2. 装 置 部 : 各 式 大 小 长 短波 收音 机 ， 收 发 报 机 等 项 ， 可 至 本 宝 只 事 及 


插 洽 -2 
3. 设 计 部 : 根据 最 新 学 理 设计 缘 路 及 有 了 央 活 线 电 芽 项 凡 (C 改 瘟 机 外 箱 
售 有 下 代 设 计 ) 


和 4 修理 部 3 完美 俊 器 专门 修理 各 种 长 短波 收音 机 ( 劣 后 直入] 加 不 此 


' 修 到 》 请 手电 话 七 吕 六 刀 LO 〇 接合 
5. 工 咸 部 :出 品 各 种 淄 线 电机 及 零件 ， 现 廊 价 期 内 一 二 要 妃 折 必 竺 避 
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HT 一 88. “HURATON 卫 ?老牌 电 给 她 人 ELETRICGUT NE 





表 富 贤 音 调 悦耳 ， 
SB 一 5 各 条 五 管 其 短波 收音 机 ， 用 新 式 线 路 及 零件 每 加 由 
装置 ， 亏 力 高 超 外 箱 式 样 ， 可 任意 玩 择 : ，， 匠 0 至 220 





人 
7 目 说 明 ， 民 人 便 生 条 下 
CI1000 .TMPRD 拓 次 储 电器 600 立 容量 准确 耐 压 标 高 .45| 
05 052 生肖 和 卫 下 让 二 的 全 全 全 
C 一 1001 .0 MED- 方 251 9 20 0 329 79 35| 


TAR) 违 AP 一 20 放 大 器 一 具 ? 于 音 宏 天 > 外 -可 0 要 直 


二 其 他 出 品 不 及 细 载 ? 3 但 预告 各 界 本 室 将 出 品 最 小 型 亲 头 索 头 两 用 
收 者 机 式 模 小 巧 关 和 ;用 最 新 式 折 路 GT 式 中 室 管 ， 价 康 物 半 。 


当 不 日 周志 一 
本 室 纯 欧 业 从 性 质 ， ， 试 到 询 各 界 服务 4 ) 贡 丰 全 帘 ， 刀 区 光大 3 不 


-天 一 一 一 


肝 榴 迎 1 项 硬 答 各 办 才 忆 ?将 隧 尖 关 居 业 生 凋 计 时 全 分 让 隐 


送 三 页 。 请 介绍 上 请 指教 1 谢绝 条 观 | 
总 向 条 毕 昌 半 只 全 隐 时 兰 事 让 法 机 闪 字 利 下 4 下 2 
于 村 蛙 间 了 让 百 下 看 三 脖 至 六 蛙 . 


Tt 


